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• Better insulation: 2,5 kV (rms) 

• Broader range: 6,8,10,12 A ; 200 V -700 V 

• Greater sensitivity: < 10 mA 

• ...and available NOW! 
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Elettricità statica: una bella scossa 

al tuo buon nome. 


L’elettricità statica è un nemico che colpisce 
quando meno te l’aspetti, danneggiando o 
distruggendo elementi sensibili come 
componenti elettronici, dispositivi 
microelettronici, circuiti integrati. Per non 
parlare della tua reputazione basata sull’alta 
qualità dei prodotti. 

Una carica elettrostatica può provocare danni 
irreparabili non solo durante il processo 
produttivo ma anche nelle fasi di trasporto e 
immagazzinamento. I C MOS ad esempio 
hanno un range di suscettibilità all’elettricità 
statica che va dai 250 ai 2.000 volt ed entro 
questi valori possono essere danneggiati. 
Poiché sappiamo che in qualsiasi ambiente di 
lavoro si generano continuamente cariche 
elettrostatiche con valori variabili tra i 500 e i 
12.000 volt i danni prodotti ai componenti 
elettronici possono essere molto gravi. 

Evitare la formazione di cariche 
elettrostatiche è impossibile: sono 
le stesse persone che manipolano 
i circuiti a portarle su di sé e a 
danneggiare i componenti. 

È possibile però difendersi con 
una adeguata protezione. 

VelostatSM, una plastica 
speciale conduttiva in tutto i 
suo volume, è la soluzione 
più completa per eliminare 
gli effetti dell’elettricità 
statica nell’industria 
elettronica. 

Le maggiori possibilità 
di contaminazione 
elettrostatica si 
verificano durante 



le fasi di assemblaggio, imballaggio e spedizione. 
Per questo la 3M ha messo a punto una serie di 
contenitori di protezione (buste o sacchetti di 
varie dimensioni). 

La busta Velostat in materiale elettroconduttivo 
trasparente agisce come una gabbia di 
Faraday proteggendo i componenti elettronici 
dalle cariche elettrostatiche. 

É costituita da 3 strati distinti: uno più interno in 
polietilene antistatico, un secondo in poliestere, 
protettivo e antipuntura, e uno esterno in nickel 
con una resistività di 10^ ohm/sq. 

La busta Velostat fa parte di un sistema 
completo di protezione che copre le varie fasi 
produttive fino al field con una vasta gamma di 
prodotti che va dai contenitori di protezione, ai 
tappeti ai bracciali per la messa a terra. 

Velostat 3M significa controllo totale 
dell’elettricità statica, un problema non 
sufficientemente conosciuto e valutato, 

nonostante gli effetti disastrosi che 
produce. Difendi la buona 
qualità dei tuoi prodotti e il tuo 
buon nome di produttore 
con Velostat 3M. 


Per aiperne di ptù sull'elettricità statica 
e su Velostat basta spedire questo tagliando a 
3M Italia S.p.A, - Linea diretta - Via S Bovio, 1/3 - 
20090 Milano S, Felice - Segrate (MI) ■ 

Tel.(02) 75451 

Nome _ 


I 


Indirizzo 


SE-9/83 


Velostat elimina l’elettricità statica 
e difende la tua qualità. 


3M 











Vede e vigila 



di giorno, 
ai crepuscoio, 
di notte 


La nuova unità 
a tubo intensificatore d'immagine 
trasforma faciimente e rapidamente 
una telecamera standard 
in una per visione notturna. 


La Philips/Elcoma è da sempre 
il fornitore ideale di tubi da ripresa 
TV e di intensificatori di immagini. 

I suoi Vidicon consentono infatti di 
realizzare telecamere a basso 
costo, capaci di lavorare ai normali 
livelli di illuminazione diurna. 

I Newvicon®, diventati ormai 
componenti standard, sono in 
grado di lavorare ai più disparati 
valori di illuminazione, dalla luce 
in pieno giorno a quella del 
crepuscolo. 

A questi, si aggiungono ora gli 
intensificatori di immagini che 
"vedono al buio", e ciononostante 
non subiscono danneggiamenti 
da flash di luce intensa. 

Soltanto Philips permette ad una 

® Marchio registrato 


qualsiasi telecamera munita di 
Newvicon® di "vedere a giorno" 
in una notte illuminata dalle sole 
stelle ! 

L'adattamento richiede pochi 
minuti: rintensificatore di imma¬ 
gini può essere infatti inserito 
senza aicuna difficoltà tra 
l’obiettivo e la telecamera inter- 
facciando direttamente un 
Newvicon® standard tramite un 
accoppiamento ottico. 

La tecnologia che sta alla base 
della costruzione dei tubi inten¬ 
sificatori d’immagini Philips, 
prevede da sempre il collaudo ed 
il controllo di questi tubi nelle 
condizioni in cui essi dovranno 
lavorare. 


Contattateci quindi, per il ricambio 
di routine dei tubi da ripresa 
(Vidicon o Newvicon®) delle Vostre 
telecamere 

• per potenziare facilmente ed 
economicamente i Vostri sistemi 
di sorveglianza e di allarme cosi 
da consentire ad essi di "vedere 
nel buio" con la sola luce delle 
stelle 

• per sfruttare le particolari 
caratteristiche dei tubi da ripresa 
Philips 

• per realizzare nuovi tipi 
di telecamere. 

Philips S.p.A. - Sez. Elcoma 
P.za 4 Novembre, 3 - 20124 Milano 
Tel. 6752.1 



Electronic 
Componente 
and Materials 


PHILIPS 


J 















EDITORE 



DIRETTORE RESPONSABILE 
Ruben Castelfranchi 

DIRETTORE EDITORIALE 
Giampietro Zanga 

DIRETTORE TECNICO 
Lodovico Cascianini 

COORDINATORE 
Gianni De Tornasi 

REDAZIONE 
Sergio Cirimbelli 
Daniele Fumagalli 
Tullio Lecchini 
Mauro Ballocchi 

GRAFICA E IMPAGINAZiONE 
Bruno Sbrissa 
Giovanni Fratus 
Giancarlo Mandeltì 

FOTOGRAFIA 
Luciano Galeazzi 
Tommaso Merisio 

PROGETTAZIONE ELETTRONICA 
Angelo Cattaneo 
Filippo Pipitone 

CONTABILITA’ 

Claudia Montò 
-M. Grazia Sebastiani 
Antonio Taormino 

DIFFUSIONE E ABBONAMENTI 
Pinuccia Bonini 
Rosella Cirimbeiii 
Patrizia Ghioni 
Giovanna Quarti 

COLLABORATORI 
Paolo Bozzola 
Edoardo Botti 
Giuseppe Contardi 
Ennio De Lorenzo 
Fabio Ghersel 
Giuseppe Martinetti 
Maurizio Merini 
Oscar Prelz 
Sergio Saporiti 

PUBBLICITÀ’ 

Concessionario per l’Italia e l’Estero 
Reina & C. S.r.l. 

Via Washington, 50 - 20149 Milano 
Tel, (02) 4988066/7/8/9/060 (5 linee R.A.) 
Telex 316213 REINA I 

Concessionario per USA e Canada. 
International Media 
Marketing 16704 Marquardt 
Avenue P.O. Box 1217 Cerritos. 

CA 90701 (213) 926-9552 

DIREZIONE, REDAZIONE, 
AMMINISTRAZIONE 
Via dei Lavoratori. 124 
20092 Cinisello Balsamo - Milano 
Tel. (02) 61.72.671 - 61,72.641 

SEDE LEGALE 

Via V. Monti, 15 - 20123 Milano 
Autorizzazione alla pubblicazione 
Trib. di Monza n. 239 del 17.11.73 

STAMPA 

Gemm Grafica s.r.l. 

Via Magretti - Paderno Degnano (Mi) 

DIFFUSIONE 
Concessionario esclusivo 
per l’Italia e l’Estero: 

SODIP - Via Zuretti, 25 - 20125 Milano 
V. Serpieri, 1175 - 00197 Roma 

Spediz. in abbon. post, gruppo 111/70 

Prezzo della Rivista L 2.500 
Numero arretrato L, 3.500 

Abbonamento annuo L 24.000 
Per l'estero L. 43.500 

I versamenti vanno indirizzati a: 

Jacopo Castelfranchi Editore 
Via dei Lavoratori, 124 
20092 Cinisello Balsamo - Milano 
mediante l’emissione di assegno 
circolare cartolina vaglia o utilizzando 
il c/c postale numero 315275 

Per i cambi d’indirizzo allegare 
alla comunicazione l'importo di 
L. 500, anche in francobolli, e indicare 
insieme al nuovo anche il vecchio 
indirizzo. 

* Tutti i diritti di riproduzione e 
traduzione degli articoli pubblicati 
sono riservati. 



Mensile associato airUSPI 
Unione Stampa 
Periodica italiana 


In copertina: 

Famiglia di sensori per la misura della 
temperatura 


i@OuQQfflg][rD@ 


SETTEMBRE 1983 


NEWSLEHER . 6 

BLOCK NOTES 

“Computer drums" . 10 

COMPONENTI 

SENSORI: gli organi dei sensi dei /yc. 16 

La fisica dei sensori. 26 

Sensori magnetoresistivi. 37 

IDEE DI PROGETTO 


Igrometri elettronici realizzati con un sensore di umidità capacitivo - Misura di 
temperatura tra — 28 °C e + 99 °C e modificazione del valore mediante display 
LCD - Misura di temperature tra O^'C e 100°C con i sensori al silicio KTY 81 /83/84 43 

PROGETTI 

Metronomo elettronico - Fotografare animali in piena oscurità mediante infra¬ 
rossi - Interfono od onde convogliate a 2 canali - Sonorizzazione automatica dei 
film - Il parte - Visualizzare sulToscilloscopio le curve caratteristiche dei compo¬ 
nenti elettronici - Generatore di monoscopio a reticolo per la messa a punto dei 


televisori. 48 

AUDIO 

Casse acustiche Hi-Fi di potenza . 78 

STRUMENTAZIONE 

Misure sugli impianti di antenna . 84 

ALTA FEDELTÀ^ 

Riduzione del rumore nei registratori - Il parte . 90 

MICROCOMPUTER 

Computer 80 . 97 

MICROCOMPUTER: LE BASI 

Circuiti di supporto per l/O-l parte . 102 

NUOVI PRODOni . 109 






















NEWSLETTER 


9.500 occupati ! 

N el settore nazionale deirelettronica civile gli occupati sono attualmente 
16.600 ma solamente 7.300 di questi sono effettivamente al lavoro (gli 
altri sono in Cassa integrazione, con poche possibilità di un loro rein8erim.ento 
in fabbrica). Di questo avviso sono anche gli estensori del programma di 
ristrutturazione deirelettronica civile nazionale i quali ipotizzano in circa 
9.500 gli addetti indispensabili al proseguimento delFattività produttiva. 


Lo sforzo innovativo della Son y 

I n periodi di crisi la forza di un gruppo industriale si misura sulla sua 
capacità di modificare molto rapidamente la sua strategia, di riorienta- 
re i suoi profitti e i suoi investimenti”: è uno stralcio di intervista rilasciata al 
quotidiano francese Le Monde dal presidente e fondatore della Sony, Akio 
Monta. La crisi economica mondiale e la accresciuta concorrenza hanno 
messo la Sony nella condizione di esplorare nuove alternative tecnologiche e 
produttive in aggiunta a quelle che hanno contribuito a renderla famosa in 
tutto il mondo e Morita, pur senza entrare in particolari, oggi prematuri e tali 
comunque da spiazzare la società da posizioni di mercato che essa mira a 
conquistare, ha detto che si sta lavorando in questa direzione. Qualche propo¬ 
sta di tipo nuova e non solo migliorativa di prodotti sul mercato esiste già: ne è 
un esempio il combinato composto da videodisco a lettura ottica e personal 
computer. I programmi della Sony operano anche in settori completamente 
nuovi: la società, ad esempio, partecipa ad uno dei cinque gruppi di lavoro, 
quello dei componenti, per lo studio dei calcolatori della quinta generazione. 
“Il nostro interesse, ha spiegato Morita, nasce soprattutto dal fatto che le 
ricerche riguardanti Tinformatica del futuro avranno ripercussioni significa¬ 
tive anche sui prodotti di largo consumo. NelLultimo anno i nostri profitti sono 
diminuiti, ha aggiunto il presidente, e uno dei motivi va individuato proprio 
nel maggiore sforzo che il gruppo sta sostenendo a livello di ricerca e di 
innovazione: da una media del 5-6% si è infatti passati al 7%”. La Sony è 
presente sul mercato della videoregistrazione con i sistemi Betamax da cui 
sono derivati il Betamovie e il Betahifi, che hanno riscosso un grande succes¬ 
so. 

Per quanto riguarda i videoregistratori da 8 mm la Sony prevede di iniziare la 
produzione nel 1984. 


Com pact disc; le principali caratteristiche tecniche 

C ompact Disc è un disco con un diametro di appena 12 centimetri. Realiz¬ 
zato in polimetil-metacrilato (una sostanza trasparente purissima), il 
disco incorpora nel suo interno uno strato di alluminio riflettente. 
L’informazione audio viene impressa sotto forma di minuscole cavità e per 
mezzo di un raggio laser incisore. 

In fase di riproduzione è ancora un raggio laser che, funzionando come una 
vera e propria puntina immateriale, espora il disco, “leggendo” l’informazione 
incisa aU’intemo e riflessa dallo strato di alluminio. 

Nonostante le dimensioni ridotte, Compatc Disc suona per circa un’ora. Inol¬ 
tre non esiste alcun tipo di contatto fra il sistema di lettura laser e il disco. 
Questo fa si che vengano completamente eliminati i rumori di fondo e i fruscii, 
con una purezza e fedeltà di riproduzione mai raggiunte fino ad ora. 

La particolare tecnologia di incisione e lettura del suono per mezzo di raggio 
laser ha eliminato qualunque tipo di contatto con il disco. 

Si eliminano così, automaticamente, tutti gli effetti negativi derivanti da 
rigature, graffiature, impronte, polvere o dovuti a una manipolazione poco 
accurata. 

A questi vantaggi. Compact Disc ne aggiunge due, fondamentali sotto il 
profilo tecnologico: l’elevatissima dinamica e la netta separazione dei canali, 
dei “plus” che danno al suono una dimensione fino ad ora sconosciuta. 
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NEWSLETTER 


S pesi 558 miliardi per Talta fedeltà nel 1982 

I l mercato italiano delle apparecchiature HI-FI, sia per uso professionale 
che amatoriale, ha registrato nel 1982 un fatturato di 558 miliardi di lire, 
con un decremento di valore del 9% rispetto al 1981, che corrisponde sostanzial¬ 
mente ad un'analoga diminuzione delle quantità vendute. È il primo anno che - 
da quando Talta fedeltà ha richiamato Tinteresse anche del pubblico italiano - 
la domanda interna ha subito una cosi accentuata inversione di tendenza; 
rispetto al 1980, ad esempio, nell'Sl si era avuto un incremento del 21% ad 
valorem. Una inversione negativa tanto più preoccupante, se si considera che 
lo scorso anno i prezzi reali hanno subito mediante una diminuzione di circa il 
15%. Siccome pare prematuro parlare di una saturazione HI-FI in Italia (tenen¬ 
do soprattutto presente i consumi settoriali degli altri principali paesi occiden¬ 
tali europei), ne consegue che il motivo determinante della flessione sia essen¬ 
zialmente da ricercarsi nelle difficoltà economiche del consumatore finale, che 
tende a rinviare il primo acquisto o la sostituzione di apparecchiature e acces¬ 
sori con prodotti nuovi o migliori e allora sceglie apparecchiature non perfetta¬ 
mente rispondenti alle proprie “necessità”, ma più accessibili ai propri mezzi 
finanziari. Le contrazioni più sensibili rispetto al 1981 si sono verificate peri 
diffusori acustici (-16%), gli amplificatori integrati (-13%), i giradischi (-9%); 
seguono, sempre in fase decrescente, i registratori a cassetta ei sintonizzatori. 

64 nuovi servizi per il 2000 

C ome oggi è normale possedere il telefono o la televisione, tra non molti 
anni in quasi tutte le case ci saranno terminali videotex, televisioni via 
cavo, videotelefono, computers, ecc. Esperti delle PTT in una pubblicazione 
dal titolo “Télécommunicfition obiectif 2.000” hanno immaginato ben 64 nuo¬ 
vi servizi per Fanno 2.000. 

Videoregistratori: le prospettive 

A ttualmente circolano in Europa apparecchi costruiti secondo tre diversi 
sistemi: “VHS” (giapponese, quota di mercato europeo intorno al 55%), 
“Betamax” (pure giapponese, quota di mercato intorno al 25%), V-2000 (euro¬ 
peo, facente capo a Philips-Grundig, quota di mercato intorno al 20%). Questi 
tre sistemi sono tra loro incompatibili, in quanto il software preregistrato deve 
essere fornito separatamente per ciascun sistema di video-re{?istrazione. 

Allo stadio attuale delFevoluzione, ciascun sistema è orientato a migliorare le 
prestazioni, aggiungendone di accessorie a riduire i pesi e gli ingombri e a 
migliorare l’affidabilità e la durata. Entrano inoltre sul mercato soluzioni con 
cassette di dimensioni ridotte ma adattabili (con antifici meccanici) a quelle di 
base. E si stanno già presentando sul mercato le prime proposte di telecamere 
con cassette e apparato di registrazione incorporati. Il fatto nuovo è tuttavia 
costituito dalFevoluzione che, a partire dal 1984, si verificherà con l’adozione 
del nuovo standard unificato internazionale, su 8 millimetri. I vantaggi che ne 
conseguiranno saranno notevoli, e sicuramente tali da sbloccare definitiva¬ 
mente un mercato già oggi promettente, ma non ancora in boom: unificazione 
del software pre-registrato, riduzione drastica dei pesi e degli ingombri, possi¬ 
bilità di realizzare facilmente telecamere con registratore incorporato, ma 
soprattutto unità combinate. 

VTR: la Mitsubishi li produrrà in Scozia 

L a Mitsubishi si appresta ad assemblare, presso il proprio stabilimento di 
Haddington, in Scozia (dove sono costruiti i televisori a colori), anche 
videoregistratori stand-alone nel formato VHS. La produzione iniziale mensi¬ 
le sarà di circa 5.090 unità, destinate a raddoppiare entro i due anni successivi. 
Aumenteranno anche gli organici, da una cinquantina a 200 persone circa, in 
seguito alla crescita di valore aggiunto degli apparecchi che la Mitsubishi 
mira a fissare intorno al 50%. 
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NEWSLETTER 


Ricevitore per satelliti OTS 

D a qualche mese è in funzione presso Tlstituto Elettrotecnico Nazionale 
Galileo Ferraris di Torino un sistema di ricezione del satellite televisivo 
sperimentale OTS 2. 

Va rilevato il fatto che il sistema è interamente “made in Italy”; alla realizza¬ 
zione deirimpianto hanno collaborato Urte di Gallarate (VA) per Tantenna 
(una parabola da 3 m) e la PMM Costruzioni Elettroniche di Campochiesa per 
Telettronica. 

La nuova **ma p pa** delPindustria nazionale 
deirelettronica civile 

A li vello governativo è stata recentemente definita una nuova mappa 
degli assetti industriali nel settore delFelettronica civile. Si è deciso che 
la produzione dei principali beni (televisori a colori, autoradio, videoregistrato¬ 
ri e sistemi compact-disk) venga concentrata in pochi centri, ciascuno specia¬ 
lizzato su un particolare prodotto. Viceversa le realizzazioni di piccola e media 
serie per prodotti con particolari caratteristiche tecniche o commerciali conti¬ 
nueranno a essere svolte da altre aziende, a condizione però che diano un 
valido appoggio e costituiscano un valido completamento della produzione 
maggiore. Queste aziende, precisa una lunga nota approvata dal Cipi (Comita¬ 
to interministeriale per la programmazione industriale), dovranno mantenere 
stretti collegamenti con i centri delle grandi serie, dove potranno rifornirsi di 
sottoinsiemi da assemblare o anche di prodotti finiti da commercializzare con 
propri marchi. 


Il televisore Digivision 

I l trattamento rapido, sotto forma di impulsi numerici (o digitali), di 
segnali input e output è stato airorigine della cosiddetta rivoluzione 
elettronica da cui sono deri vati i sistemi computerizzati. Solo recentemente si è 
arrivati ad ottenere i mezzi pratici per trasformare le informazioni analogiche 
in informazioni numeriche, quali le immagini ad alta frequenza di suono e 
colore TV. 

La TV a colori è in realtà uno dei più complessi esempi di trasferimenti 
elettronico deirinformazione poiché, anche se considerata sotto l'aspetto ana¬ 
logico tradizionale, rappresenta un sistema comprendente diverse centinaia di 
variabili che consentono di ottenere la corretta scansione delllmmagine, la 
giusta tonalità, i contrasti di colore, la posizione della immagine, ecc. Gli 
esperti si erano resi conto da anni dei vantaggi offerti dagli apparecchi TV a 
comando numerico, e la messa a punto teorica di un corretto sistema di 
collegamenti elettronici era già pronta molto prima che diventassero disponi¬ 
bili i componenti VLSI (integrati a larghissima scala). Alla ITT Semiconduc- 
tors di Friburgo, in Germania, la ricerca in questo campo venne avviata più di 
cinque anni fa, e gradualmente l'azienda ha aumentato il ritmo dell'investi¬ 
mento fino ad arrivare, verso la metà del 1982, a produrre i primi componenti 
funzionali VLSI, e ad incorporarli nei televisori sperimentali (progetto Digivi¬ 
sion). Sei chip bastano a svolgere il lavoro di 350 componenti. Anche sulle più 
moderne linee di produzione di televisori si verifica sempre una strozzatura 
allo stadio del controllo e della regolazione degli apparecchi. Con l'elettronica 
digitale, invece, si può fare virtualmente a meno sia delle operazioni manuali 
di aggiustamento, sia della maggior parte dei controlli effettuati sugli appa¬ 
recchi normali. I circuiti VLSI della Digivision sono infatti quasi tutti autocor¬ 
retti perchè i chip sono stati concepiti a questo fine, onde realizzare la migliore 
riproduzione possibile di stereofonia e di colore; e anche quando gli aggiusta¬ 
menti sono necessari (per esempio per adattare i circuiti solidi alle leggere 
variazioni dei tubi catodici e dei giochi) avvengono in modo totalmente auto¬ 
matico. 
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I trasduttori 





MIDORI 

PRECISIONS 



Range di pressione da 
Alimentazione in cc. 
Uscite 0-100 mV 
Compatibilità con H 2 O aria 


mm. di H 2 O a 700 bar. 
e V cc. non regolata. 

0-5 Volt 4-20 mA. 
olio e gas o liquidi corrosivi. 


IVinpiMioiiics 



Kistler-Morse 


W-M^umton 

■MM. Ak-F-*. .m m INTEflNATIONAL. INC. 


Potenziometri di precisione 
lineari 

Elemento resistivo in plastica 
conduttiva. 

Linearità 1% 0,5% 0,1%. 
Corse da 1 mm. a 750 mm. 

Potenziometri rotativi 

Elemento resistivo in plastica 
conduttiva. 

Linearità 1 % 0,5% 0,1% 
Angolo elettrico da 270® a 350' 
Angolo meccanico 360° 
rotazione continua. 

Possibilità di avere modelli 
motorizzati o con riduttori da 
1:10 a 1:100. 

Consegna pronta. 


Trasduttori di posizione senza 
attrito ad uitrasuoni con corsa 
da 100 a 9000 miilimetri. 

Sonda rigida e flessibile. 

Linearità 0,05%. 

Ripetibilità 0,002%. 

Uscita - Analogica: 0-10 Volt. 
Digitate: 16 bit 
binario naturale. 

Uscita supplementare per misura 
della velocità. 

Alimentazione ± 15 Volt cc. 
Consegna 4 settimane. 


Celie di carico ad alta 
sensibilità per strumentazione 
a controlli accurati. 

Applicazione universale 
particolarmente indicata per 
misure di flusso, pressione, 
accelerazione e coppia. 
Alimentazione: 10 Volt cc. 

Uscita: 100 MilliVolt. 

Linearità: 0,05%. 

Ripetibilità + isteresi 0,05%. 
Consegna 6 settimane. 


Trasduttori di 
posizione/velocità - serie 
1150/1850/1855 

sono costituiti da un elemento 
resistivo multigiri di elevata 
affidabilità sul cui albero è 
ancorata la sonda flessibile. 
L’elemento da controllare si fissa 
all’estremità del filo-sonda 
flessibile il quale è mantenuto 
sotto tensione da una molla 
circolare calibrata. 

Linearità +0,1% e 0,05%. 

Corsa da 50 a 12.700 mm. 
Alimentazione 10:20 Volt cc. 
Uscita: analogica e digitale. 
Consegna 6 settimane. 
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“COMPUTER DRUMS” 


a cura deiring. Paolo Bozzola 


Dopo aver discusso di sistemi digitali per la produzione di note vere e 
proprie, vorrei introdurre un altro argomento che ha compiuto grandi 
passi avanti grazie all’uso delle tecniche digitali. Si tratta della 
“ritmica” di base, ovvero la simulazione di una batteria, ove tutti i 
parametri (percussioni, pause, ritornelli e rullate) sono sotto il 
controllo di un microprocessore. Come al solito, vi verranno forniti 
degli spunti da sviluppare ulteriormente, partendo dagli schemi 
applicativi che qui vedremo, e da alcuni esempi di controllore e di 

relativo programma. 


E bbene, siete pronti per una pe¬ 
riferica del vostro computer 
che sia divertente, istruttiva, 
utile (per voi musicisti), assai poco co¬ 
stosa e molto facile da usare? Ecco allo¬ 
ra una completa descrizione di una uni¬ 
tà di percussioni controllata da micro- 
processore. 

È chiaro che non scopriremo una 
nuova America: importanti case pro¬ 
duttrici di strumenti destinati ai musi¬ 
cisti più esigenti hanno da tempo intro¬ 
dotto sul mercato batterie elettroniche 
più 0 meno evolute (e più o meno costo¬ 
se); del resto, se avete una discreta pas¬ 
sione per la Musica Elettronica, prima 
o poi avrete senza alcun dubbio sentito 
l’esigenza di possedere una “base” rit¬ 
mica dotata di flessibilità notevole ed 
applicabile con facilità al vostro sinte¬ 
tizzatore. Suonare da soli, in tal modo, 
può diventare molto divertente ed as¬ 
sai prolifico per chi deve preparare pez¬ 
zi, forgiare idee, e così via: non avrà, 
tutte le volte, da scomodare il batteri¬ 
sta 

Vediamo, dunque, quali sono i requi¬ 
siti necessari per il nostro progetto. In¬ 
nanzitutto, il musicista non dovrà esse¬ 
re legato al classico “tum-cha-cha” dei 
ritmi prefissati (vedere organi con in¬ 
corporata la “batteria elettronica”, e 
simili strumenti); dovrà potere pro¬ 
grammare il pezzo, interamente, nelle 
sue percussioni il più possibile vicino 
alla situazione reale, introducendo i 
contrattempi, pause, rallentamenti 
nella rullata, e ritornelli, questi ultimi, 
magari, richiamabili se e solo se il soli¬ 


sta sta eseguendo certi passaggi, e così 


via. 


Niente di questo è impossibile se un 
apposito harware, destinato alla vera e 
propria produzione dei suoni dei tam¬ 
buri, viene pilotato da un microcompu¬ 
ter sufficientemente evoluto, e - soprat¬ 
tutto - se il programma scritto per fare 
funzionare la nostra “batteria compu¬ 
terizzata” è potente e flessibile: un vero 


e proprio linguaggio delle percussioni 
dunque, vediamo ora di distinguere be¬ 
ne le tre parti che compongono il nostro 
progetto: i generatori di suono (“drum 
oscillators”), Tinterfacciamento col 
computer, il programma. 

Gli oscillatori 

Per la nostra batteria sfrutteremo il 
tipico circuito, descritto in figura f, che 


h 5 V 

o 



FIg. 1 - Tipico circuito di oscillatore smorzato per generare suoni percossivi. 
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Tab. 1 - Valori da usare nel circuito di fig. 1 per generare diversi suoni percossivi. 



KpF 

OHM 1 

TAMBURO 

C1 

C2,C3 

C4 

RI 

R2 

R3 

R4 1 

Wood Block 

0,01 

0,001 

0,005 

10 k 

68 k 

10 k 

1 M 

Clave 

500 pF 

500 pF 

0,005 

33 k 

68 k 

10 k 

330 k 

Tom 

0,01 

0,001 

0,005 

39 k 

68 k 

10 k 

330 k 

Conga 

0,01 

0,001 

0,005 

68 k 

68 k 

10 k 

330 k 

Cassa (piano) 

0,01 

0,005 

0,05 

15 k 

47 k 

10 k 

220 k 

Cassa (forte) 

0,01 

0,005 

0,05 

15 k 

22 k 

10 k 

220 k 



2,2 k O 


47 kpF 

HI- 


+ V 

p 


JL 


O AW 

Trigger 10 k CI 

input 


337 


470 O 


220 k CI 


10 k O 500 pF 


150 k Cì 

-MW 



— Ih-f — 



Cimo 



500 pF [ 

_11 1 


^ 1 


I 


A = '/< Norton Amp 
(es.: LM3900N' 


Fig. 2 • Circuito per simulare percussioni con rumore (ruiiante). 


prende il nome di “oscillatore smorza¬ 
to”. Un tale circuito è in pratica una 
sezione di filtro attivo, la cui rete è tale 
per cui il filtro è lì lì per auto-oscillare, 
ma non lo può ancora fare perchè lo 
smorzamento (da tarare con il trimmer 
di sustain) è ancora troppo elevato. 
Quando il circuito viene disturbato da 
un impulso che gli viene applicato dal- 
Testerno, la rete di reazione subisce 
uno scompenso e l’oscillatore “rispon¬ 
de” con una sinusoide smorzata, la cui 
frequenza caratteristica dipende solo 
dai valori della rete a doppio “T” che 
funge da reazione attorno all’operazio- 
nale. La sinusoide si smorza perchè, 
come si è detto, il circuito è in pratica 
un filtro con “Q” elevatissimo, ma non 
ancora sufficiente per portare il tutto 
alla auto-oscillazione. Si noti che si è 
usato un amplificatore operazionale 
“in corrente” del tipo “Quad Norton”, 
qual è uno dei quattro contenuti in un 
package “LM3900N”, di costo assai 
contenuto e che non necessita di ali¬ 
mentazione duale. La tabella 1 mostra 
la serie di valori da inserire nel circuito 
di figura 1 per ottenere i vari suoni (so¬ 


no sei, i più tipici delle percussioni; la 
cassa - “bass” - ha due possibili intensi¬ 
tà). Come vedremo, gli impulsi di ecci¬ 
tazione sono da applicare alla rete di 
ingresso, formata da R2, R3, R4 e C4. 
Un partitore a parte, formato da un 
resistore da 10 k e da uno del valore di 
6K8, genera la tensione “Vb” per la 
polarizzazione degli ingressi “+” dei 
vari operazionali usati. Ogni circuito, 
infine, ha il suo trimmer di taratura 
(Sustain): la messa a punto va effettua¬ 
ta applicando l’impulso di eccitazione e 
regolando il trimmer per il suono mi¬ 
gliore. L’alimentazione necessaria agli 
LM3900 è di +5 V, che quindi si può 
prelevare comodamente da quella del 
computer. 

La sezione che simula il rullante, pe¬ 
rò è decisamente diversa da questi cir¬ 
cuiti. Infatti noi abbiamo bisogno di un 
generatore di rumore “triggerabile” 
quando lo vogliamo attivare. Il rumo¬ 
re, poi, deve essere filtrato. Ecco allora 
la figura 2. Il transistore che serve a 
generare il rumore dovrà essere accura¬ 
tamente selezionato onde avere i risul¬ 
tati migliori. In genere, basta effettua¬ 


re la prova con più transistori, fino a 
trovare quello che genera il migliore 
rumore (con l’oscilloscopio, si dovrà ve¬ 
dere un’“erba” uniforme e senza ecces¬ 
sivi picchi). La tensione di alimentazio¬ 
ne per il transistore suddetto deve però 
essere piuttosto alta: da +9 a +15 V 
almeno: si userà allora una semplice 
pila da 9 V, che durerà in pratica un 
anno, dato che il consumo è bassissi¬ 
mo. Chiaramente la massa dovrà esse¬ 
re in comune con il ritorno dei + 5 V. 

Con questo, abbiamo l’hardware per 
generare i suoni delle percussioni. Ri¬ 
cordo che detti suoni sono delle sinusoi¬ 
di smorzate e che quindi eventuali cir¬ 
cuiti aggiuntivi non riusciranno a colo¬ 
rarli in maniera sensibile. Consiglio al¬ 
lora, per ottenere i migliori risultati, di 
usare due o più circuiti identici (o ma¬ 
gari coi valori leggermente diversi) per 
similare lo stesso tamburo: il risultato 
sarà un suono assai più ricco ed even¬ 
tualmente colorabile grazie all’uso di 
filtri aggiuntivi (es.: integrati E-mu o 
equivalenti). L’uso ultimo di un coro o 
un flanger potrà introdurre effetti entu¬ 
siasmanti. 

L’interfaccia col computer 

Tutti i computer ormai hanno in do¬ 
tazione delle apposite periferiche che 
gestiscono completamente la comuni¬ 
cazione col mondo esterno. Di queste 
interfacce, noi useremo solo quelle pa¬ 
rallele (si vedano, a tale proposito, gli 
articoli della rubrica “LE BASI”, sem¬ 
pre su questa rivista). Una tipica inter¬ 
faccia parallela ha almeno due Fort 
ciascuna da 8 Bit. A noi (per ora) ne 
basterà uno solo, ma l’importante è che 
questo DEVE potere gestire un classico 
colloquio in Hand-Shake. 

Ricordo che tale procedura in pratica 
avviene così: 

— la CPU ha il dato da scrivere nel 
Fort contenuto nell’Accumulatore 

— la CPU scrive tale dato nel Fort ed 
automaticamente viene generato un 
impulso di controllo, chiamato 
“Data-Ready” 

— la periferica collegata alla interfac¬ 
cia sente tale impulso e sa che allora 
può “accettare” il dato già presente 
sul port; la CPU intanto attende la 
conferma di “dato ricevuto” 

— preso il dato, la periferica ne da con¬ 
ferma al computer, attivando a sua 
volta un impulso di “data-taken”: 
questo dice alla CPU che un nuovo 
dato potrà adesso essere scritto nel 
port, sicché il processo può ricomin- 
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dare daccapo. 

Se ora guardiamo la figura 3, vedia¬ 
mo la circuiteria, peraltro molto sem¬ 
plice, necessaria per interfacciare ad 
un Fort la nostra batteria. È necessario 
un doppio monostabile (per esempio un 
74LS123) che agisce nel modo seguen¬ 
te: quando la CPU scrive nel Fort, par¬ 
te il Data-Ready, che va basso e aziona 
il primo mrnostabile. Questo ha una 
costante di tempo TI che l'utente dovrà 
ottimizzare per ottenere i migliori risul¬ 
tati dagli oscillatori: in genere si parte 
dal millisecondo in su. Durante tale pe¬ 
riodo, l'uscita del primo monostabile fa 
sì che, ad ogni NOR ove sia applicato 
uno '‘0”, si ottenga in uscita un impulso 
positivo della stessa durata di TI in 
questo modo il generatore collegato 
suona. 


Terminato Tl, si eccita il secondo 
monostabile, che genera così il segnale 
di “Data - Taken". La costante di tem¬ 
po T2 potrà in tale caso essere di pochi 
microsecondi. 

Come si vede, con questo sistema si 


ha un completo controllo del trasferi¬ 
mento del dato, e la CPU non perderà 
mai tempo in loop di attesa, poiché sa¬ 
prà quando passare un nuovo dato 
semplicemente controllando se è giun¬ 
to il Data - Taken. 


1 


ri 


r2 



MI, M2 = Monostabile (es.: 74LS123) 

Fig. 3 - Esemplo di Interfaccia handshake col computer. 


Programmazione 

Siccome abbiamo sette suoni indi- 
pendenti, useremo sette bit per il nostro 
“dato" che determinerà quali tamburi 
saranno azionati per quella battuta. 
Uno zero attiva il tamburo, per cui i 
dati da scrivere dovranno essere come 
quelli riportati in tabella 2: 

Si noti che ho considerato il bit. n.7 
(D7), cioè il più significativo, sempre a 
1 logico: vedremo poi perchè. 

Siccome in pratica tutte le CPU 
hanno l’istruzione di EX-OR, il pro¬ 
grammatore che si trova meglio con gli 
uni anziché con gli zeri potrà rappre¬ 
sentare i dati visti prima complemen- 
tati, salvo poi eseguire un EX-OR im¬ 
mediato con $FF prima di scrivere il 
dato nel Port. 

È ovvio che - per ogni battuta - è pos¬ 
sibile fornire alla batteria un dato com¬ 
plesso, affinchè suonino più tamburi 
assieme: in tale caso il dato risultante 
sarà l’AND logico dei dati relativi ai 
tamburi scelti: se si desidera che suoni¬ 
no cassa, rullante e tom, per esempio, 
basterà scrivere: 11110010, cioè F2, che 
risulta da: FE AND FB AND F7, come 
è facile controllare. 

Se i “nomi” dei tamburi saranno in¬ 
vece scritti al contrario, con uni al po¬ 
sto degli zeri, occorrerà eseguire degli 
OR. 

Un rudimentale programma, giusto 
per provare la batteria, potrebbe essere 
il seguente: 

1) chiedi all'utente quali tamburi 
vuol sentire; 

2) finita la lista, crea il dato da scri¬ 
vere nel Port; 

3) scrivi il dato nel Port (si sentirà il 
suono); 

















































































































































































































































































































































































































































































































































4) torna al punto 1. 

In BASIC, ad esempio, un tale pro¬ 
gramma si scrive in meno di cinque 
minuti e già permette di provare l’hard- 
ware. 

Ma - nella maggior parte dei casi - 
“sprecare” un computer per la sola bat¬ 
teria è proprio inutile, e basta un “con¬ 
trollore” definito come segue (tipica¬ 
mente): 

— CPU 

— almeno 4 K di RAM 

— 2 o 4 K di ROM 

— un circuito di I/O che abbia Port 
sufficienti a: pilotare un semplice 
display, leggere da un tastierino 

- esterno (tipo esadecimale), pilotare 
la batteria. 

Il programma di controllo, in tale ca¬ 
so, diventa assai più complesso se si 
desidera, in ultima analisi, una appa¬ 
recchiatura che ripaghi con la più am¬ 
pia flessibilità il precedente sforzo di 
programmazione. Per chiarire le idee 
su una possibile impostazione di base, 
ecco allora che salta fuori il famoso bit 
più significativo del dato. Tutte le CPU 
hanno istruzioni di test del tipo: “salta 
se il dato è minore di zero” oppure “.. se 
è maggiore o eguale a zero”. Ebbene: il 
bit 7 ci da la possibilità di implementa¬ 
re allora ISTRUZIONI OPERATIVE 
“nascoste” fra gli stessi dati che stia¬ 
mo inviando al Port: basterà infatti 
che ogni volta, appena letto dalla me¬ 
moria il dato, si esegua un test sul bit 7: 
per esempio, se questo è “1”, potrà si¬ 
gnificare che il dato è effettivamente 
un valore che descrive quali tamburi 
devono suonare; se il bit è a “0”, invece, 
allora il dato è un codice operativo di 
una nostra particolare operazione, na¬ 
turalmente definita in precedenza. 

Ma andiamo con ordine, perchè il pri¬ 
mo passo è senza dubbio la creazione di 
un “interprete” che capisca un lin¬ 
guaggio che a sua volta deve essere il 
più possibile vicino alla mentalità del 
musicista. Ammettiamo allora di avere 
acceso la “macchina” adesso: questa 
dovrà attendere i nostri comandi pri¬ 
ma di agire. Si dice che “è in stato di 
attesa-comandi”. 

Noi allora, dalla tastiera, incomin¬ 
ciamo a battere: 

FILE ROCK E ROLL 1 
TEMPO 48 

* 1 : WOOD-BLOCK/CASSA/TOM 

WOOD-BLOCK:PAUSA: 
WOODBLOCK/RULLANTE :P AUSA 

* 2 : TOM-TOM/RULLANTE/CASSA 
REPEAT20,1,2:STOP 



* Soluzione più "spartana", ma egualmente funzionale, al posto dei mo¬ 
nostabili 


Fig. 4 - Schema elettrico: interfaccia completa. 

Piacioto? Questo linguaggio è un ba¬ 
nale esempio di che cosa permette un 
microprocessore con un buon program¬ 
ma alle spalle. Non è un esempio im¬ 
possibile da realizzare; vedete subito 
che la stesura riflette regole ben preci¬ 
se, anche se inventate sul momento. 

Ad esempio: la programmazione ini¬ 
zia definendo il nome del file, in questo 
caso “ROCK E ROLLI”. Poi viene defi¬ 
nita la velocità di battuta (TEMPO 48) 
e quindi inizia la definizione vera e pro¬ 
pria di ogni battuta. Alla prima battu¬ 
ta viene affibbiata una etichetta “1”: il 
segno è l’istruzione che dice appun¬ 
to che il numero che segue è un riferi¬ 
mento. Dopo i due punti (:) che separa¬ 
no fra di loro le operazioni di una stessa 
riga, un poco come in BASIC, viene 
definito il contenuto “musicale” della 
battuta. La sbarra (/) dice che gli stru¬ 


menti citati sono da suonare insieme. 

La successiva riga porta quattro bat¬ 
tute, fra cui una di pausa, e poi vi è 
ancora una battuta, definita anch’essa 
con un riferimento: “2”. L’ultima riga è 
una istruzione di ripetizione, per 20 vol¬ 
te, di tutte le battute fra quelle segnate 
1 e 2 (con 1 e 2 compresi). 

Ammettiamo di volere vedere come 
tali informazioni sono andate in me¬ 
moria. Se il “programma” parte da 
$1000, si avrà ad esempio: 


$1000 00 31 B6 

$1003 BF FF BB FF 

$1007 00 32 F2 

ffìlOOA 01 14 02 10 09 


19 03 


Noterete che ho arbitrariamente usa¬ 
to il codice 00 per definire l’istruzione 
il codice 01 per il REPEAT e la 03 
per STOP. 
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Ma chi ha messo in memoria tali co¬ 
dici? È il cosiddetto '‘interprete” che è 
una routine inserita nel contesto dello 
stesso nostro programma. Ogni volta 
che noi introduciamo una riga, dallo 
“stato di attesa comandi”, questa riga 
(NB.; è il return che introduce la riga) 
viene analizzata dalla routine di inter¬ 
pretazione. Questa non è altro che un 
“decodificatore” che va a vedere su un 
suo vocabolario interno se i nomi e/o 
lettere e/o numeri che abbiamo scritto 
sono traducibili con i rispettivi codici, i 
quali poi, a loro volta, potranno essere 
eseguiti dair“Esecutore”. Se vi sono in¬ 
esattezze (es.: STIP anziché STOP) op¬ 
pure vi sono errori di sintassi (manca¬ 
no / o:) la routine di interpretazione 
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FIg. 5 - Schema elettrico: parte relativa alia generazione del suoni percusslvi. 


deve segnalare errore. In tale modo il 
programma si insedia in memoria e ri¬ 
mane lì a nostra disposizione, pronto, 
come dicevo, ad essere eseguito. Cosa 
che, ad esempio, può essere attivata 
sempre dallo stato di attesa comandi 
battendo: RUN. 

“RUN” è la parola che chiama la rou¬ 
tine “Esecutore”. Che cosa farà que¬ 
sta? Partirà da $1000 ed analizzerà 
quanto vi è stato scritto, byte per byte. 
Troverà subito 00, ed allora capirà che 
non è un dato ma un codice che dice: il 
dato successivo è una etichetta allora 
avanzerà di due byte e prenderà il pri¬ 
mo vero dato. Lo scriverà quindi nel 
Port (e la batteria suonerà). L’esecuzio¬ 
ne poi continuerà, fino ad arrivare al 
codice di REPE AT: dopo aver incontra¬ 
to tale codice, l’esecutore deve sapere 
che il byte successivo indicherà il NU¬ 
MERO di ripetizioni: quindi prenderà 
tale valore (che fungerà da contatore) e 
lo metterà da parte. Poi metterà da par¬ 
te pure i due indirizzi di inizio e infine 
delle battute da eseguire (4 byte), ed 
inizierà la ciclica di 20 x n battute. Ese¬ 


guito tale loop, viene trovato il codice di; 


STOP, per cui l’esecuzione ha termine e- -1 
si torna in stato-comandi. Se poi am-f: 
mettiamo altri utili comandi, quali LO-U 
AD, SA VE, EDIT e così via, ci trovia-^^ 
mo con un vero linguaggio o, meglio,;; 
“sistema operativo” per realizzare lett 
basi ritmiche più complesse. • - 


Conclusioni 


Purtroppo lo spazio esiguo mi impe : ; 
disce una discussione più approfondita T 
dell’argomento, che lascio dunque al 
lettore più interessato. Per ora, vi invi- ::/±: 
to ad esaminare le figure 4 e 5, che illu- ► 
strano lo schema elettrico completo ; -rf 
della parte oscillatori e della parte in-rn 
terfaccia. Sarei molto contento di sape-^ h 
re che uno di Voi Lettori, sulla base di 
queste semplici idee e suggerimenti, ha : LÌi 
realizzato qualcosa di complesso e fun^^S 
zionante: in tale caso, rinnovo l’invito;:^ 
a comunicarmelo scrivendo presso laitT.: 
Redazione. Ricordo infine che, perr4;-- 
eventuali quesiti o suggerimenti sul- ti:: 
l’argomento trattato, resto a disposi- 
zione dei Lettori. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINI o PORTHnU 



Il vostro lavoro vi impone stru¬ 
menti con doti di portatilità no¬ 
tevoli? 

Scegliete allora con sicu¬ 
rezza nella gamma dei por¬ 
tatili Hitachi. Sono sei mo¬ 
delli con banda passante 
da 15, 20, 30, 35, 50 e 100 Mhz, 
a doppia traccia (il 100 Mhz 
ha quattro tracce), sensibilità 


gli oscilloscopi 
Hitachi 
significano 


menti che la compongono, il V-209 
e il V-509 sono caratterizzati da 
20 e, rispettivamente, 50 Mhz di 
banda passante, sensibilità 
di 1 niV/div., velocità della 
base tempi di 10 ns/div,, ba¬ 
se tempi ritardata con trig- 
• ger separato dalla principale, 

sicurezza circuito separatore di sincro- 


verticale di 1 mV/div. e con moltissime altre 
caratteristiche di avanguardia: trigger auto¬ 
matico e manuale, TV line e field, somma e 
sottrazione dei canali, linea di ritardo ver¬ 
ticale a partire dal 30 Mhz e velocità di 
sweep di 20 ns (5 ns per il 50 Mhz con doppia 
base tempi e trigger view e 2 ns per il 100 Mhz, 
anch’esso con doppia base tempi). Tutti of¬ 
frono un MTBF di 20.000 ore. 

Vi occorre un oscilloscopio veramente com¬ 
patto e leggero, da usare senza problemi 
nel lavoro di field più impegnativo? 

Uno strumento in grado di darvi prestazioni 
ottime e con magnifiche caratteristiche di 
affidabilità? 

Per questo Hitachi vi pro¬ 
pone la sua nuovissima 


nismi TV, focalizzatore auto¬ 
matico della traccia, pingle sweep e hold off, 
Tutte queste caratteristiche e dispositivi sono 
raccolti in un contenitore di appena 25 centi¬ 
metri di larghezza, 35 di profondità e solo 11 di 
altezza, con un peso totale di meno di 5 chili e 
un'autonomia di 2 ore di funzionamento con¬ 
tinuo con il power pack opzionale AD-509. 
E con un MTBF di ben 20.000 ore. 
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di L Cascianini, Phinps s.p.A. 


Da quando per la costruzione dei sensori sono stati utilizzati i 
materiali semiconduttori e le relative tecnologie, questi coniponenti 


hanno visto aprirsi settori e possibilità d’impiego insperate 


Attualmente esistono microsensori (ottici, di posizione, di pressione, 
termici, ecc.) incorporati net chip assieme alla relativa elettronica. Il 
“boom” dei sensori avverrà in campo automobilistico quando essi 
saranno chiamati a trasdurre tutte le variabili interessate al corretto 
funzionamento del motore e assieme al juc consentiranno di portare 
al massimo il rendimento e le prestazioni dell’auto degli anni ’80. 
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Fig. 2 (a) - Principio di funzionamento di un tubo fotomoltiplicatore. È la presenza di anodi ausiliari 
(detti dinodi) tra fotocatodo e anodo principaie che, grazie al fenomeno della emissione seconda¬ 
ria, permette di “moitiplicare” l’intensità luminosa della radiazione d’ingresso, b) - Alcuni tipi di 
fotomoltiplicatori maggiormente impiegati. Al centro si può vedere anche uno scintillatore. Serve 
a trasformare in un impulso di luce alcune radiazioni invisibili. Viene posto davanti al fotocatodo 
del fotomoltiplicatore. 


I n termini generali, i sensori 
servono a stabilire una certa 
comunicazione o interscambio 
tra sistemi o ambienti di differente na¬ 
tura. I sensori infatti “percepiscono” i 
fenomeni con i quali vengono a contat¬ 
to, ne captano le variazioni e riescono a 
trasformarle in corrispondenti varia¬ 
zioni di tensione (o di corrente); queste 
variazioni applicate all’ingresso di 
“macchine” elettroniche (per esempio, 
computer) possono essere successiva¬ 
mente elaborate ed utilizzate per rag¬ 
giungere determinati scopi. 

I sensori di natura biologica si distin¬ 
guono per la loro grande potenza e fles¬ 
sibilità. L’occhio umano, per esempio, 
possiede adattabilità e flessibilità tali 
da riuscire a distinguere senza alcuna 
difficoltà i differenti valori di brillan¬ 
tezza delle stelle della via lattea, e per¬ 
tanto oggetti luminosi distanti anni lu¬ 
ce; allo stesso tempo però può percepi¬ 
re, con la stessa facilità, le varie grada¬ 
zioni di luminosità di oggetti esposti al 
pieno sole di mezzogiorno e distanti so¬ 
lo pochi metri. Esistono sensori biolo¬ 
gici altamente specializzati e sensibili. 
Alcuni insetti, per esempio, sono muni¬ 
ti di antenne così sensibili da percepire 
a grandi distanze “l’odore” del loro 
partner. In questo caso il livello di sen¬ 
sibilità del sensore è tale da captare 
particelle rarefatte o disperse a livello 
molecolare. 

I sensori fatti dall’uomo, quelli di cui 
ci occuperemo, sono molto vicini a que¬ 
sta seconda categoria di sensori anche 
se, ovviamente, non possono avere 
quel grado di sensibilità e flessibilità a 
cui più sopra abbiamo accennato. Que¬ 
sti sensori percepiscono le variazioni di 
grandezze fisiche del mondo che li cir¬ 
conda quali, per esempio, la temperatu¬ 
ra, la pressione, l’umidità, le correnti di 
liquidi 0 di gas, particolari radiazioni 
ecc.; a causa della limitatezza intrinse¬ 
ca del sensore, questa percezione avvie¬ 
ne entro un campo ben determinato 
della variazione medesima. Le varia¬ 


zioni dei parametri suddetti (e anche di 
parametri di altra natura) vengono 
trasformate in corrispondenti varia¬ 
zioni di grandezze elettriche come resi¬ 
stenza, capacità, induttanza ecc., e di 
conseguenza, in corrispondenti segna¬ 
li elettrici suscettibili di essere ulterior¬ 
mente amplificati ed elaborati. 

Le grandezze fisiche variabili del 
mondo che ci circonda sono moltissi¬ 
me; anche i relativi sensori sono molti, 
certamente però non in numero tale da 
trasdurre in corrispondenti segnali 
elettrici, le variazioni di tutte le gran¬ 
dezze fisiche. 

Da quanto però esiste e si sta facendo 
in questo settore, possiamo dire che ai 
sensori, in futuro, sarà aperta una 


grande possibilità di sviluppo a causa 
dei seguenti motivi: 

— introduzione di nuove tecnologie 
tendenti a migliorare le prestazioni 
dei sensori già esistenti o a svilup¬ 
parne dei nuovi; 

— integrazione del sensore e dei relati¬ 
vi circuiti di uscita, nel chip stesso 
del circuito integrato che provvede 
all’elaborazione del segnale fornito 
dal sensore. La presenza nel chip di 
un convertitore analogico/digitale 
consentirà di trasformare l’infor¬ 
mazione di natura analogica forni¬ 
ta dal sensore in una corrispondente 
informazione di natura digitale, su¬ 
scettibile di essere elaborata e me¬ 
morizzata sfruttando il grande po- 



Fig. 1 (a) - Struttura di principio di un tubo Geiger Mùlier. È la ionizzazione (e la conseguente corrente eletfrica) prodotta dall’impatto della radiazione 
con gii atomi del gas che permette di evidenziare la presenza della radiazione, (b) - Tipi commerciali di tubi Geiger Mùlier. 
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tenziale delle tecniche digitali; 

— il recente sviluppo dei robot, i cui 
futuri e decisivi progressi saranno 
strettamente dipendenti dall’affina¬ 
mento e dallo sviluppo di nuovi sen¬ 
sori sempre più sensibili e diversifi¬ 
cati. L’attuale tendenza è infatti 
quella di far fare al robot compiti 
svolti fino ad oggi dall’uomo, anche 
se il primo non potrà mai avere per il 
mondo esterno, le reazioni caratteri¬ 
stiche della razza umana. Possiamo 
però dire fin d’ora che Tabbinamen- 
to delle funzioni sensore- 
microcomputer consentirà al robot 
di elaborare i segnali ricevuti, di fa¬ 
re calcoli e di prendere decisioni in 
tempi estremamente brevi, mai rag¬ 
giungibili dal sistema nervoso del¬ 
l’uomo. 

Partendo dalle semplici considera¬ 
zioni suddette è facile prevedere il 
grande sviluppo che avrà la sensorica 
nei prossimi anni in tutti i settori del¬ 
l’attività umana, dalla ricerca spaziale 
all’automazione industriale, alla ciber¬ 
netica, ecc. 

Qui di seguito daremo una breve pa¬ 
noramica dei sensori attualmente dis¬ 
ponibili sul mercato. Alcuni sensori so¬ 
no stati già descritti ampiamente su 
questa rivista per cui per una loro mag¬ 
giore informazione, rimandiamo il let¬ 
tore al relativo riferimento nella biblio¬ 
grafia. 

Tubi Geiger Mulier 

Sono dispositivi capaci di “sentire” e 
di rivelare le radiazioni provenienti dal 
cosmo 0 da elementi terrestri capaci di 
irradiarle (centrali nucleari, ecc.). Sono 
costituiti essenzialmente da un cilin¬ 
dretto metallico ermeticamente chiuso 
contenente del gas. Una radiazione 


proveniente dall’esterno, entrando al¬ 
l’interno del cilindro attraverso l’appo¬ 
sita “finestra”, ionizzerà il gas, e que¬ 
sta corrente di ionizzazione potrà esse¬ 
re portata all’esterno dell’elettrodo si¬ 
stemato al centro del cilindro stesso (fi¬ 
gura la). Qtiesti impulsi di corrente 
possono essere successivamente conta¬ 
ti e studiati da normali contatori e ana¬ 
lizzatori di spettro. 

Per esempio, il tubo contatore 
ZP1401 (Philips) possiede una finestra 
d’ingresso estremamente sottile, e per¬ 
tanto sarà più sensibile del precedente 
ZP 1400 (figura i ò). Il tubo è particolar¬ 
mente sensibile alle radiazioni alfa. 
Questa sensibilità, anche se in minore 
misura, si estende alle radiazioni beta e 
gamma. Questo tubo è molto diffuso a 
causa del suo prezzo relativamente 
basso. 

Tubi fotomoltiplicatori 

Sono dispositivi capaci di trasforma¬ 
re radiazioni luminose di piccola inten¬ 
sità in corrispondenti segnali elettrici, 
utilizzabili e capaci di essere ulterior¬ 
mente elaborati e studiati. Apparten¬ 
gono alla grande famiglia dei fotosen¬ 
sori, di cui però costituiscono la catego¬ 
ria più raffinata e nobile. Sono formati 
essenzialmente da un fotocatodo, da 
una serie di dinodi e da un elettrodo di 
uscita o anodo (figura 2a). Un fotone 
che colpisce il fotocatodo estrarrà dalla 
sua superficie, per il noto effetto fotoe¬ 
missivo, un certo numero di elettroni i 
quali verranno attratti dal primo dino¬ 
do a causa della tensione ad esso appli¬ 
cata. La superficie del dinodo èricoper¬ 
ta da materiali capaci, se colpiti da elet¬ 
troni, di emettere un gran numero di 
altri elettroni (principio dell’emissione 
secondaria di elettroni). Così, moltipli¬ 


cato di dinodo in dinodo, il primitivo 
fascetto di elettroni emesso dal fotoca- ! 
todo, perverrà ingigantito sull’elettro¬ 
do di uscita del fotomoltiplicatore. 

Attualmente trova molte applicazio¬ 
ni il fotomoltiplicatore XP2203B, diret¬ 
tamente intercambiabile con il noto 
XP1002. Questo tubo è molto sensibile 
alle radiazioni visibili. Possiede un fo¬ 
tocatodo pianeggiante, semitrasparen¬ 
te a base di trialkali; il diametro del 
fotocatodo è 44 mm. Il fotocatodo è si¬ 
stemato all’interno del tubo, parallela- 
mente alla finestra d’ingresso. Questo 
fotomoltiplicatore possiede dieci dino¬ 
di fatti di rame-berillio, ed è particolar¬ 
mente adatto per l’impiego in cam.po 
industriale (rivelazione di punti lumi¬ 
nosi e tecnologie laser). 

Sensori di immagini TV 

Questi particolari fotosensori, desti¬ 
nati a sostituire in un prossimo futuro 
tutti i convenzionali tubi da ripresa 
nelle telecamere TV, sono dispositivi a 
semicondutore, e di conseguenza sono 
realizzati con le stesse tecnologie con 
cui vengono prodotti gli attuali circuiti 
integrati analogici e digitali ad alta in¬ 
tegrazione. La definizione degli attuali 
dispositivi è però limitata, e non è para¬ 
gonabile a quella caratteristica dei nor¬ 
mali tubi da ripresa (Vidicon, Plumbi- 
con). Posseggono però i vantaggi di tut¬ 
ti i dispositivi a semiconduttore, e cioè 
insensibilità ai campi magnetici, di¬ 
mensioni e peso ridotto, insensibilità 
alle sollecitazioni meccaniche di qual¬ 
siasi tipo, bassa tensione di alimenta¬ 
zione, e pertanto basso consumo, as¬ 
senza di errori di geometria nell’imma¬ 
gine riprodotta, ecc. Queste caratteri¬ 
stiche sono già tali da fare di questi 
sensori TV un’alternativa notevolmen- 




Fig. 3 (a) - Struttura-base del sensore d’immagini TV RGS-4. (b) - Come si presenta ii sensore RGS-4 
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Fig. 4 - Andamento della resistività del silicio drogato p o n al variare 
della temperatura. Fino a circa 100 °C, la resistività aumenta con la 
temperatura (PTC); oltre i 150 -h 200 °C, il silicio si comporta come un 
semiconduttore intrinseco, nel senso che la sua resistività diminuisce 
airaumentare della temperatura (NTC). 
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Fig. 6 - Andamento della resistenza (Rt) di un sensore al silicio in 
funzione della variazione della temperatura (T) nel KTY81. La curva a 
tratto continuo è quella che viene utilizzata in pratica. 


te economica in molte applicazioni nel¬ 
le quali fino ad oggi venivano impiega¬ 
ti tubi da ripresa convenzionali. 

Attualmente è disponibile il tipo 
RGS-4 (figura 3h) il quale, rispetto ad 
altri sensori TV a semiconduttore, pos¬ 
siede i seguenti vantaggi: 

— non necessita di una memoria inter¬ 
media, 

— possiede un ridotto numero di con¬ 
duttori per ogni fotoelemento, per 
cui, per Tutilizzazione del sensore 
(trasformazione deH’immagine otti¬ 
ca in immagine elettrica) può essere 
sfruttata e utilizzata una maggiore 
superfìcie del chip. 

Questo sensore con i suoi 60.000 pun¬ 
ti immagine (300 disposti verticalmen¬ 
te e 200 orizzontalmente, può conside¬ 
rarsi un dispositivo a risoluzione inter¬ 
media. L’RGS-4 consente di realizzare 
telecamere ad ingombro molto ridotto, 
capaci di funzionare con l’ottica forma¬ 
to Super-8, facilmente reperibile in 
commercio. 

Sensori di temperatura al silicio 

Si sa che i portatori di cariche presen¬ 
ti nel silicio (elettroni o lacune) possono 
muoversi più o meno velocemente a se¬ 
conda della maggiore o minore tempe¬ 
ratura alla quale viene portato il sili¬ 
cio. In particolare, quando il silicio mo¬ 


nocristallino risulta poco drogato, 
(quando cioè esso contiene un numero 
ridotto di elettroni o di lacune in liber¬ 
tà), queste cariche tenderanno a ridur¬ 
re la loro velocità di movimento via via 
che la temperatura aumenta. In altri 
termini: se la temperatura della piastri¬ 
na di silicio aumenta, tenderà ad 
aumentare anche la sua resistività. 

Dalla figura 4 ci si può fare un’idea di 
come varia la resistenza specifica in 
funzione della temperatura, in piastri¬ 
ne di silicio rispettivamente di tipo n e 
di tipo p aventi differenti valori di dro¬ 
gaggio. 

Dal grafico appare evidente che il co- 
efficiente di temperatura della resi¬ 
stenza inizialmente è positivo (aumen¬ 


tano cioè la temperatura e la resistivi¬ 
tà); diventa invece negativo (aumenta 
la temperatura ma la resistività dimi¬ 
nuisce) quando la temperatura supera i 
150° circa, e cioè via via che le caratteri¬ 
stiche del semiconduttore intrinseco 
tendono a prevalere. 

I sensori al silicio sono stati svilup¬ 
pati come alternativa ai sensori con¬ 
venzionali, costituiti come è noto dai 
resistori al platino, dalle termocoppie, 
dai termistori a coefficiente di tempera¬ 
tura positivo e negativo (termistori 
NTC e PTC) realizzati con ossidi di cro¬ 
mo, manganese, ferro, cobalto o nichel. 

In figura 5 è riportato, in sezione, un 
sensore di temperatura al silicio. Le sue 
dimensioni approssimative sono 500 



Fig. 5 (a) - Struttura e tecnologia di costruzione di un sensore di temperatura al silicio. La struttura 
definitiva è quella di (b). Vediamo che in realtà il sensore è formato da due unità collegate in serie, 
ma aventi polarità opposte. Questa struttura conferisce al sensore una resistività che non può 
dipendere dalla direzione della corrente. 
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Fig. 7 - Schema di principio di un circuito per 
rendere iineare ia curva caratteristica R/T dei 
sensore, a — sensore ailmentato da una sor¬ 
gente a tensione costante, b = sensore aiimen- 
tato da una sorgente a corrente costante. 




Fig. 9 (a) - Termistori NTC con contenitore di piastica; (b) - con contenitore in piastica e aietta di 
fissaggio; (c) - in contenitore di vetro; (d) - in contenitore di metaiio. 


/Lim X 500 firn x 240 jitm. 

Su questo comportamento del silicio 
leggermente drogato sono basati i sen¬ 
sori di temperatura al silicio attual¬ 
mente presenti sul mercato con le sigle 
KTY81, 83 e 84. Questi sensori di tem¬ 
peratura presentano, come abbiamo vi¬ 
sto, un coefficiente di temperatura po¬ 
sitivo. I campi entro cui possono lavo¬ 
rare vanno da —55 a +150 (KTY81) 

da — 55 a +175 ‘'C (KTY83) ed infine da 
0*^ fino a +300 (KTY84). 

Questi termosensori al silicio hanno 
la caratteristica di possedere bassi va¬ 
lori di tolleranza (± 1%) del valore della 
loro resistenza, un tempo di risposta 



Fig. 8 - Curve-limite della caratteristica resi¬ 
stenza/temperatura nei sensori di temperatu¬ 
ra NTC. 


estremamente breve e una stabilità di 
funzionamento nel tempo molto eleva¬ 
ta. 

Bisogna a questo punto far anche 
presente che questi sensori non presen¬ 
tano una linearità perfetta tra varia¬ 
zione di temperatura e variazione di 
resistenza (figura 6). Occorre pertanto 
munire questi sensori di opportuni cir¬ 
cuiti linearizzatori di cui in figura 7 è 
riportato uno schema di principio. La 
tecnologia planare con cui vengono re¬ 
alizzati permette però di semplificare 
notevolmente i circuiti linearizzatori 
richiesti. 

Solitamente questi sensori vengono 
impiegati nei casi in cui il campo di 
temperature da regolare è molto esteso, 
(ferri da stiro, saldatori elettrici, cucine 
ecc.). Vengono anche impiegati in ap¬ 
parecchiature normalmente destinate 
a funzionare entro ampie variazioni di 
temperatura deU’ambiente come auto¬ 
radio, dittafoni portatili, ecc.. 

Termistori NTC miniatura 

I termistori NTC (NTC = Negative 
Temperature Coefficient) sono i senso¬ 
ri di temperatura classici, da sempre 
impiegati in questa funzione. Il loro co- 
efficiente di temperatura è però negati¬ 
vo nel senso che all’aumentare della 
temperatura la loro resistività tende a 
diminuire. L’inconveniente di questi 
sensori è di possedere tolleranze che 
differiscono notevolmente da pezzo a 


pezzo (figura 8). Anche questi, come i 
sensori al silicio, richiedono adatti cir¬ 
cuiti per la linearizzazione della cifrva 
caratteristica temperatura/resistenza. 

L’affinamento delle attuali tecniche 
di fabbricazione di questi componenti 
ha permesso però di ridurre notevol¬ 
mente il valore delle tolleranze. Molto 
sovente infatti nelle misure di tempera¬ 
tura, e più in generale, nei sistemi di 
controllo, ci si trova a dover lavorare 
con valori di tolleranza della tempera¬ 
tura estremamente ridotti. Molto spes¬ 
so infatti non si accetta, per esempio, 
che nella misura della temperatura, 
possano verificarsi errori superiori a 1 
K o 2 K. Occorre d’altra parte che chi 
deve usare questi sensori li debba im¬ 
piegare così come vengono forniti dal 
costruttore senza bisogno di dove ricor¬ 
rere a circuiti di bilanciamento o di 
messa a punto aggiuntivi. Occorre infi¬ 
ne che il sensore possa essere, in caso di 
bisogno, facilmente sostituibile o inter¬ 
cambiabile. 

Per soddisfare a queste esigenze, i 
costruttori solitamente associano nei 
data sheet a ciascun sensore NTC im¬ 
piegato, i valori di due o più parametri 
caratteristici relativi ad una data tem¬ 
peratura; in genere, questi parametri 
riguardano il valore della resistenza 
che il termistore presenta in corrispon¬ 
denza di un valore ben determinato di 
temperatura, nonché le tolleranze della 
resistenza relative al valore di tempe¬ 
ratura specificato. Per esempio, viene 
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indicato per un dato termistore R = 12 
kQ ± 7% alla temperatura di 25 ""C, op¬ 
pure R = 950 Q ± 5% alla temperatura di 
100 ‘C. 

Attualmente esistono sul mercato tre 
famiglie di termosensori NTC: i tipi mi¬ 
niatura, quelli con contenitore in vetro 
e quelli in contenitore in acciaio inossi¬ 
dabile. I primi possono avere il conteni¬ 
tore in plastica e un’aletta di fissaggio 
in metallo oppure possono avere il con¬ 
tenitore in vetro (figura 9a) b) c)). Quelli 
in contenitore in acciaio inossidabile 
(figura 9d) sono meccanicamente mol¬ 
to robusti e non sono attaccabili dai 
detergenti. 

I valori di resistenza dei tipi miniatu¬ 
ra vanno da 1 kfì a 1 MHQ. Le tolleran¬ 
ze standard corrispondenti al valore di 
resistenza a 25 (R 25 ) sono del 10% e 

del 5%. Il tempo di risposta è inferiore a 
1 s.; il campo di temperature ‘"sentite” 
può andare da —55 fino a 200 °C. 

Gli impieghi possibili sia di quelli mi¬ 
niatura che di quelli rinforzati riguar¬ 
dano tutti i sistemi di misura della tem¬ 
peratura sia in campo industriale che 
in quello della ricerca dove sono prefe¬ 
riti in quanto consentono di realizzare 


sonde termiche d’impiego generale. I 
termistori con rivestimento in vetro so¬ 
no particolarmente impiegati in campo 
industriale per la misura della tempe¬ 
ratura di ambienti o di gas nocivi. 

Parallelamente ai termosensori 
NTC sono stati sviluppati circuiti inte¬ 
grati strutturati in maniera da fornire, 
in seguito al segnale prodotto dal ter¬ 
mosensore, impulsi di comando per il 
triac inserito nel circuito di potenza do¬ 
ve si trova il carico costituito, nella 
maggioranza dei casi, dal termoele¬ 
mento del radiatore. 

È possibile pertanto realizzare con 
pochi componenti, efficienti sistemi di 
mantenimento della temperatura di 
ambienti (o di liquidi) su un valore di 
temperatura prefissato. Questi sistemi 
di regolazione della temperatura sono 
noti come interrutori statici, e possono 
essere realizzati con il TDA 1024 (figu¬ 
ra lOa) nel caso si vogliano ottenere 
regolazioni di temperatura molto sem¬ 
plici (on/off), oppure con il TDA1023 
(figura lOb) quando si desiderano ave¬ 
re sistemi di regolazione più accurati 
(sistemi di regolazione proporzionale 
nel tempo). 





Una moderna applicazione dei sensori è il piro¬ 
metro ad infrarossi “Omegascope”, uno stru¬ 
mento rivoluzionarlo, trasportabile, equipag¬ 
giato con ottica avanzata e microprocessore a 
8 bit. Può misurare a distanza (da 30 cm a 15 m 
circa) valori di temperatura compresi tra -30 
e 1100 "’C (-20 "’F e 2000 "’F). Di questo stru¬ 
mento e altri similari possiamo fornire a richie¬ 
sta una documentazione più particolareggiata. 


Impiego del quarzo come sensore 
di temperatura 

Una cosa è certa: le variazioni della 
temperatura modificano i parametri di 
tutti i componenti elettronici. A questa 
regola non fa quindi eccezione neanche 
il quarzo che, nonostante venga impie¬ 
gato quando si desidera “congelare” il 
valore della frequenza di un dato oscil¬ 
latore, ciò non toglie che, se la tempera¬ 
tura del quarzo aumenta, vari corri¬ 
spondentemente anche la frequenza 
dell’oscillatore che il quarzo avrebbe 
dovuto mantenere fissa. Questo che, 
nella maggior parte dei casi, sarebbe 



Fig. 11 - Principio di funzionamento di un siste¬ 
ma di regolazione della temperatura dove il 
sensore è costituito da un cristallo di quarzo. 



Fig. 10 (a) - Il circuito integrato TDA 1024 consente di realizzare sistemi di regolazione della 
temperatura con sensori NTC molto semplificati (on/off); (b) - con il circuito integrato TDA 1023 è 
possibile realizzare analoghi sistemi di controllo della temperatura ma molto più accurati. 
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b) 

Fig. 12 (a) - Sensore magnete-resistivo MRS. 
(b) - Struttura del chip del sensore MRS. 


un inconveniente (a cui però si può fa¬ 
cilmente rimediare), viene sfruttato per 
evidenziare piccole variazioni di tem¬ 
peratura. Anche il quarzo può quindi 
essere impiegato come termosensore. 
Così (vedi figura fi) assumendo il valo¬ 
re della frequenza nominale di oscilla¬ 
zione del quarzo come valore nominale 
della temperatura desiderata (o di rife¬ 
rimento), le deviazioni in più o in meno 
rispetto a questo valore di frequenza, 
potranno essere “monitorizzate” con 
un frequenzimetro, e di conseguenza 
(una volta effettuata la taratura), po¬ 
tranno essere prese come indicazione 
delle variazioni in più o in meno della 



Fig. 13 - Sensore di umidità. 


temperatura del mezzo in cui il quarzo 
viene a trovarsi. 

Per avere un’idea della precisione 
con cui il quarzo lavora in veste di ter¬ 
moelemento basti dire che alla frequen¬ 
za di 4,204112 MHz, il coefficiente di 
temperatura (e cioè la variazione di fre¬ 
quenza prodotta da una variazione di 
temperatura) ha il valore approssima¬ 
tivo di 65 • 10~®K, corrispondente ad 
una variazione di frequenza di 273 
Hz/K (K = gradi Kelvin). Adottando 
particolari accorgimenti sia sul circui¬ 
to oscillatore che sul quarzo stesso, è 
possibile raggiungere risoluzioni del¬ 
l’ordine di 0,1 k ... 0,01 K!! 

Un quarzo di questo tipo (impiegabi¬ 
le cioè come termosensore) attualmen¬ 
te disponibile sul mercato, è 'il tipo 
SQ4830, progettato per essere impiega¬ 
to in campo automobilistico e nell’in¬ 
dustria degli orologi. Può lavorare en¬ 
tro il campo di temperatura compreso 
tra - 100 e + 150 «C. 

Questo termosensore è particolar¬ 
mente adatto ad essere impiegato an¬ 
che come periferica d’ingresso in siste¬ 
mi di regolazione della temperatura a 
microprocessore. 

Sensori di posizione magnete- 
resistivi 

Esistono materiali la cui resistenza 
specifica può essere influenzata da un 
campo magnetico. Il campo magnetico 
può cioè influire su una corrente fatta 
circolare su uno strato costituito da 
una lega nichel/ferro (80% nichel, 20% 
ferro), i materiali cioè con cui questi 
sensori vengono fatti. I sensori di posi¬ 
zione magnetoresistivi incorporano re- 
sistori di permalloi, realizzati in film 
sottile e sensibili ai campi magnetici. 

Questi sensori sono destinati a sosti¬ 
tuire i sensori ottici e quelli ad effetto di 
Hall. Sono molto più sensibili dei sen¬ 
sori di Hall e, a differenza dei sensori 
ottici, possono lavorare in ambienti 
molto sporchi. Vengono impiegati in 
combinazione con magneti permanen¬ 
ti e possono rivelare spostamenti linea¬ 
ri o angolari che vanno da pochi milli¬ 
metri fino a decine di centimetri con 
una risoluzione dell’ordine del micron. 
La risposta in frequenza va dalla fre¬ 
quenza zero (corrente continua) fino a 
molti MHz. Richiedono una compensa¬ 
zione contro le variazioni della tempe¬ 
ratura, compensazione che può essere 
realizzata con semplici circuiti esterni. 

Le applicazioni riguardano il campo 
automobilistico ed in particolare il si¬ 
stema di accensione, le pompe del car¬ 
burante e dell’olio, e i carburatori. 

I pregi di questi sensori sono: 



Termosensori al silicio KTY81, KTY83 e 
KTY84. Per gli impieghi normali la caratteristi¬ 
ca resistenza/temperatura è tale da non ri¬ 
chiedere un circuito di compensazione della 
linearità. Quest’ultimo, invero molto semplice, 
può essere usato solo per misure di alta preci¬ 
sione. Il campo di misura delle temperature è 

— 55/ +150 °C per il KTY81, — 55/175 °C per il 
KTY83 e 0 °/+300 °C per il KTY84. 

— sensibilità elevata, regolabile in se¬ 
de di produzione del sensore, 

— andamento lineare tra campo ma¬ 
gnetico e segnale d’uscita del senso¬ 
re, 

— possibilità di produzione del sensore 
su scala industriale (grandi quanti¬ 
tà), per il semplice fatto che possano 
essere impiegate le tecnologie di co¬ 
struzione dei semiconduttori. 

Un articolo di questa rivista illustra 
più in dettaglio il principio di funziona¬ 
mento e i possibili impieghi di questo 
sensore. 

Sensori di umidità 

Quello descritto è un sensore di umi¬ 
dità capacitivo, basato cioè sull’effetto 
condensatore (figura 13). È formato da 
un contenitore di plastica munito di fo¬ 
ri, all’interno del quale si trova una 
sottile lamina di materiale non condut¬ 
tore ricoperta da entrambe le facce con 
uno strato di oro. Questa struttura in 
definitiva non è altro che un condensa¬ 
tore il cui dielettrico è formato dalla 
lamina del materiale isolante, e i cui 
elettrodi piatti e paralleli, sono costitui¬ 
ti dai due strati di oro depositati sulle 
due facce della membrana stessa. 
Eventuali variazioni di umidità pro¬ 
durranno una corrispondente variazio¬ 
ne della costante dielettrica del mate- 
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Componenti caratteristici di un attuale foto¬ 
moltiplicatore. Le parti “vitali” sono il fotocato¬ 
do e il materiale di cui sono ricoperti i dinodi. 



riale isolante (dielettrico), e di conse¬ 
guenza la variazione della capacità 
(Cs) di questo condensatore. 

La variazione di capacità potrà esse¬ 
re trasformata mediante opportuni cir¬ 
cuiti in una corrispondente variazione 
di tensione continua, la quale, a sua 
volta, potrà essere usata come indica¬ 
zione diretta del grado di umidità rela¬ 
tiva presente in un dato ambiente (figu¬ 
ra 14). Il campo di misura di umidità di 
cui è capace questo sensore va dal 10% 
al 90% di umidità relativa per tempera¬ 
ture comprese tra 0 ° e 80 °C. 

Questo sensore di umidità non è 
adatto per impieghi professionali e 
scientifici in quanto non dà una misu¬ 
ra estremamente precisa e ripetibile. E 
però molto impiegato per misurare va¬ 
lori di umidità relativa di serre, piscine, 
celle frigorifere, magazzini-silos, ecc. 


Sensori di pressione 

Ne esistono molti tipi. Recentemente 


è stato introdotto il cosiddetto sensore a 
membrana di silicio formato da una 
membrana di silicio monolitico (e cioè 
allo stato cristallino) contenente resi- 
stori formati mediante un processo di 
diffusione. 

Questi sensori contengono anche un 
circuito per la compensazione della 
temperatura; sono incapsulati in un 
contenitore DIL a 6 terminali, e posso¬ 
no pertanto essere montati direttamen¬ 
te su piastre di circuito stampato. 

Un lato della membrana è lasciato 
aperto, e pertanto si troverà a contatto 
con Tatmosfera (figura 5a). La pressio¬ 
ne atmosferica esercitata sulla mem¬ 
brana produrrà una corrispondente va¬ 
riazione della resistenza dei resistori 
formati per diffusione. I resistori sono 
montati in un circuito a ponte. Sono 
disposti in maniera che una incurvatu¬ 
ra della membrana prodotta dalla pres¬ 
sione produce l’aumento di resistenza 
di due resistori del ponte, e nello stesso 
tempo una corrispondente diminuzio¬ 
ne della resistenza degli altri due resi- 



Fig. 14 - Principio di funzionamento di un sensore di 
umidità, (a) La variazione di capacità AC del sensore 
viene trasformata in un impulso variabile in ampiezza 
indicato con t3 nella figura (b), e ottenuto dalla differen¬ 
za tra gli impulsi t2 - t1. Co + AC corrisponde alla 
capacità complessiva del sensore Ci. Rendendo CT = 
Co, la differenza tra la larghezza degli impulsi t1 /t2 sarà 
proporzionale a AC, e cioè alla capacità variata dall’u¬ 
midità. 




Pressione gas/aria 



Fìg. 15 - Principio di funzionamento di un sensore di pressione a membrana di silicio. 
Nella membrana sono incorporati i cosiddetti piezoresistori. 
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Fig. 16 - Sensore di pressione a membrana di silicio MPS. Il sensore è stato fotografato appoggia¬ 
to su un foglio di metallo ( 0?5:i75 mm) contenente 37 singoli “chip” di sensori MPS. 


\ I 



Fig. 17 - Strutture di principio di calibri estensìmetrici (strain gauge). 


stori del ponte (figura 15b). Il risultato 
è che, sotto razione deformatrice della 
pressione, questo ponte potrà fornire 
un notevole segnale d’uscita, ovvia¬ 
mente direttamente proporzionale al 
valore della pressione esercitata. 

Questo sensore permette di misurare 
valori assoluti di pressione compresi 
tra 0 e 2 bar con una sensibilità di 13 
mV/V bar ed una linearità superiore 
airi%. Questi sensori sono destinati 
principalmente ad essere impiegati per 
misurare la pressione atmosferica in 
ambiente molto pulito. 

Un sensore di questo tipo attualmen¬ 
te in commercio è il cosiddetto sensore 
MPS (figura 16), prodotto dalla Valvo, 
una consociata della Philips. Può mi¬ 
surare valori di pressione compresi tra 
0 e 2 bar, entro il campo di temperatura 


compreso tra 40 e 105 ®C. La tensio¬ 
ne di lavoro è 16 V. 

Questi sensori di pressione vengono 
impiegati in campo industriale, negli 
apparecchi elettrodomestici e in campo 
automobilistico. 

Attualmente è allo studio un circuito 
integrato capace di elaborare il segnale 
fornito da questi sensori. 

Oltre ai sensori a membrana di sili¬ 
cio esistono sensori a membrana di me¬ 
tallo; lavorano allo stesso modo dei pri¬ 
mi. Anche in questo caso infatti la pres¬ 
sione esercitata sulla membrana viene 
trasformata in una corrispondente va¬ 
riazione di resistenza di resistori poli¬ 
cristallini presenti sottoforma di film 
sottile, sulla membrana stessa. 

Questi sensori permettono di misura¬ 
re valori di pressione compresi tra — le 


+ 2 bar oppure — 1 e 10 bar a seconda 
del dispositivo scelto. La sensibilità è 
9,5 mV/V bar; la linearità è migliore 
deiri%. La membrana metallica può 
sopportare valori di pressione anche 
superiori, e può inoltre venire in contat¬ 
to diretto con il mezzo sotto misura. 
Questi sensori possono quindi essere 
impiegati in campo automobilistico 
per misurare la pressione dell’olio, la 
pressione deH’aria dei freni, e così via. 

Calibri estensimetrici 

I sensori per la misura delle elonga¬ 
zioni (calibri estensimetrici) sono simi¬ 
li per costruzione ai sensori di pressio¬ 
ne a membrana di metallo. 

Questi sensori sono in grado di misura¬ 
re forze fino a 30 Newton oppure elon¬ 
gazioni fino a 50 ^.m. Vengono impie¬ 
gati nel campo della pesatura e in cam¬ 
po idraulico. 

A Basilea si è tenuta dal 17 al 19 
maggio scorso una mostra dove sono 
stati presentati tutti i tipi di sensori 
descritti. Molti di questi sono ancora a 
livello di prototipi. Abbiamo potuto os¬ 
servare tre modelli operativi dei nuovi 
sensori presentati, e precisamente: 

— una stazione metereologica per la 
dimostrazione dell’impiego pratico 
dei sensori di temperatura e di pres¬ 
sione; 

— una stazione di pesa impiegante 
sensori a calibri estensimerici; 

— un interessante impiego dei sensori 

magnetoresistivi usati in questo ca¬ 
so per rivelare i piccoli spostamenti 
di un pendolo. ■ 


UNEA DI PRODOTTI 
MOTOROLA 
PER LA SISTREL 
MICROSISTEMI 

La Sistrel Microsistemi informa di avere 
aggiunto la linea dei microsistemi della 
Motorola Semiconduttori ai prodotti da 
essa già commercializzati. 

In qualità di Rivenditore Autorizzato e 
Systems Integrator, la Sistrel Microsi¬ 
stemi commercializzerà tutta la gamma 
dei sistemi di sviluppo Motorola (Exor- 
ciser, Exorset e Exormacs) con relativo 
software (UNIX e VERSADOS) nonché i 
prodotti board-levei Motorola (Micro¬ 
moduli, Versamoduli, VME Moduli). 

La Sistrel Microsistemi, che si avvale 
come System House di tecnici con plu¬ 
riennale esperienza di lavoro con siste¬ 
mi Motorola, è in grado di assicurare 
una completa assistenza tecnica (hard¬ 
ware e software), inoltre può fornire ap¬ 
parati completi, basati su hardware Mo¬ 
torola, per applicazioni nel campo dei 
sistemi di misura, deH’automazione e 
delle telecomunicazioni. 
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PHILIPS 



Electronic 
Components 
and Materials 


TUTTI I COMPONENTI PER 
AUMENTATORI A COMMUTAZIONE 
DA 2 W A 2 kW 



• Raddrizzatori d’ingresso 

Condensatori cfingresso per 
alte tensioni 

• Trasformatori di pilotaggio 
per transistori 

• Circuiti integrati di controllo 

• Transistori bipolari di 
commutazione per alte tensioni 

Transistori MOS di potenza 
per alte tensioni 

• GTO (Gate Turn Off Thyristor) 

Nuclei in ferroxcube per 
trasformatori e choke d’uscita 

• Raddrizzatori "fast”, Epitassiali 
e Schottky per circuito d’uscita 

• Condensatori d’uspita 

ad alta corrente di “ripple” 

• Componenti per la soppressione 
delle interferenze 


È disponibile 

una documentazione dettagliata 
di tutti i suddetti componenti 


Indirizzare la richiesta a : 

PHILIPS S.p.A. 

SEZ. ELCOMA 

Ufficio Documentazioni Tecniche 

P.za IV Novembre 3 - Tel. 02/67521 
20124 MILANO 
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LA FISICA 
DEI SENSORI 

a cura della Redazione 


Il microcomputer è diventato il consigliere fedele 
dell’uomo in tutte le sue attività, da quelle domestiche alle 
più sofisticate in campo industriale e scientifico. Esso 
risolve velocemente e con precisione tutti i problemi che 
sorgono in queste attività. La grande capacità e velocità 
con cui elabora i dati sarebbe però inutilizzabile se esso 
non disponesse di elementi capaci di metterlo in contatto 
con il mondo fisico che lo circonda. Questi elementi sono i 
sensori, che possono considerarsi a buon diritto, gli 
“organi dei sensi” del microcomputer. 


N 
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G li anni 70 sono stati gli anni in 
cui nel campo deirelettronica 
si è assistito al “boom” delFin- 
tegrazione su larga scala e airingresso 
trionfale del microprocessore. Rara¬ 
mente nella storia della componentisti¬ 
ca si è assistito ad un’affermazione 
prorompente e sicura come quella che 
ha avuto il microprocessore. Alla fine 
degli anni 70 gli specialisti profetizza¬ 
vano che la decade successiva sarebbe 
stata quella della programmazione 
(software) e dei sensori. A tre anni dal¬ 
l’inizio di questa decade sembra che 
questi profeti abbiano azzeccato le loro 
previsioni. Il software è infatti attual¬ 
mente il “componente” più richiesto e 
venduto (grazie anche alla grande dif¬ 
fusione dei personal), e la famiglia dei 
sensori sta sempre più aumentando, 
grazie anche alle tecnologie dei semi- 
conduttori alle quali essa attinge per 
realizzare sensori sempre più affidabili 
e sensibili. 

Il microprocessore da solo è un com¬ 
ponente inutilizzabile come lo sarebbe 
un radioricevitore privo di mezzi neces¬ 
sari per captare le onde elettromagneti¬ 
che che ovunque si “assiepano” intor¬ 
no a lui. In un ricevitore sia audio che 
TV, il contatto con il mondo esterno 
deve infatti essere attuato da un lato 


(ingresso), per mezzo dell’antenna, e 
dall’altro (uscita), per mezzo di un alto- 
parlante o dello schermo del cinesco¬ 
pio. 

Anche i microprocessori (e i micro¬ 
computer single-chip) hanno bisogno, 
per dare un’uscita, di avere dei mezzi 
per captare le informazioni esterne. Co¬ 
sì, quando l’intermediario è l’uomo, 
l’informazione d’ingresso perverrà tra¬ 
mite una tastiera alfanumerica (in¬ 


gresso), e il risultato della elaborazione 
da parte del microcomputer verrà pre¬ 
sentato sullo schermo di un monitor o 
sul tabulato di una stampante (uscita). 
Quando invece il microcomputer fa 
parte di un sistema di elaborazione 
autonomo avrà bisogno, per comunica¬ 
re con il mondo che lo circonda (o me¬ 
glio con le grandezze fisiche su cui do¬ 
vrà lavorare), di adatti trasduttori o 
sensori che potranno fornirgli sotto 



Fig. 1 - Schema dì principio di un sistema di elaborazione di dati. Le funzioni del sistema che 
devono essere controllate e comandate pervengono al microcomputer tramite i sensori. I co¬ 
mandi elaborati dal microcomputer possono essere visualizzati sullo schermo di un monitor 
(display) e comunicati al sistema da controllare tram.ite appositi attuatori. 
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Famiglia di sensori Siemens: in alto notiamo la numerosa famiglia dei termosensori: in basso i 
sensori di pressione al silicio KPY10, i sensori di posizione FP210, 212, i fotosensori SFH240 
(miniatura a quattro quadranti), il fotodiodo pin SFH206 a raggi infrarossi, il fototransistore 
miniatura SFH305, il fotoaccoppiatore SFH601 (Trios°) ecc. Il 70% della produzione dei sensori 
nel 1985 sarà assorbito dal settore automobilistico e dalle apparecchiature elettrodomestìche. La 
strumentazione e i sistemi di controllo ne assorbiranno il 12%, e le telecomunicazioni il 5%. 



forma di grandezze elettriche (le uni¬ 
che che esso è in grado di elaborare), 
tutte le grandezze fisiche con cui esso 
deve venire in contatto. Il risultato del¬ 
la elaborazione di queste, grandezze 
verrà infine comunicato airesterno 
mediante adatti attua tori (figura 1). 

Sensori attivi e passivi 

Un'importante distinzione che oc¬ 
corre fare è quella tra sensori attivi e 
sensori passivi (figura 2). I sensori atti¬ 
vi sono quelli che per loro natura tras¬ 
formano direttamente una data gran¬ 
dezza fisica (per esempio, una pressio- 



b) 


Fig. 2 - Esempio di trasduttori attivi sono le 
ceramiche piezoelettriche (a). Un rivelatore di 
umidità (al centro della foto) è invece un esem¬ 
pio di sensore passivo (b). 
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Fig. 3 - (a) Trasduzione fotovoltaica. Una inten¬ 
sità luminosa produce una corrispondente (va¬ 
riazione di) tensione, (b) Pannello di celle foto- 
voltaiche. 



ne) in una corrispondente grandezza 
elettrica. A questo tipo di sensori ap¬ 
partengono, per esempio, tutti i mate¬ 
riali piezoelettrici i quali sottoposti a 
pressione meccanica, forniscono im¬ 
mediatamente una tensione diretta- 
mente proporzionale alla pressione 
meccanica alla quale sono sottoposti. 

I sensori passivi sono quelli nei quali 
la grandezza fisica da misurare fa va¬ 
riare, per esempio la loro resistenza, la 
loro capacità, la loro induttanza; la cor¬ 
rispondente variazione di tensione può 
però essere ottenuta solo se a questi 
sensori viene applicata dalFesterno 
una “tensione di alimentazione”. Ap¬ 
partengono a questa categoria di sen¬ 
sori, tutti i tipi di termosensori (al sili¬ 
cio, NTC, PTC), i rivelatori di umidità e 
di gas ecc. 

Una esigenza fondamentale richie¬ 
sta ai sensori (sia attivi che passivi) è 
che la loro presenza non deve disturba¬ 
re in nessun modo Tandamento della 
grandezza fisica che si vuole trasdurre 
o misurare. 


Principi fisici sui quali sono 
basati i principali sensori 

Ogni sensore (o meglio trasduttore) 
lavora su un principio fisico ben deter¬ 
minato. È importante in questo caso 
conoscere chiaramente in che modo, o 
meglio sfruttando quale principio, il 
sensore riesce a trasformare le varie 
grandezze fisiche in corrispondenti va¬ 
lori di tensione AE (o di corrente). Qui 
di seguito verranno illustrati mediante 
semplici schemi i principi di trasduzio¬ 
ne attualmente sfruttati dai sensori. Si 
tenga presente che i sensori, il cui fun¬ 
zionamento è basato sulla trasduzione 
fotovoltaica, piezoelettrica ed elettro- 
magnetica sono attivi’, tutti gli altri so¬ 
no passivi, in quanto per poter lavorare 
richiedono una sorgente di energia 
esterna, come già accennato. 

Trasduzione fotovoltaica (figura 3). 
Riguarda la trasduzione (o trasforma¬ 
zione) di una intensità luminosa in una 
corrispondente tensione, (o corrente). 
Si attua tutte le volte che una giunzione 
di materiali di differente natura viene 
illuminata (fotosensori, celle solari 
ecc.). 


^ Fig. 4 - Trasduzione piezoelettrica. Alcuni ma¬ 
teriali sottoposti a sollecitazioni meccaniche 
producono corrispondenti tensioni eiettriche 
questi stessi materiaii sottoposti a soiiecitazio- 
ni elettriche - e cioè a tensioni - sono soggetti 
ad avere corrispondenti soiiecitazioni (defor¬ 
mazioni) meccaniche. 


Trasduzione piezoelettrica (figura 4). 
Sfrutta la caratteristica di alcuni mate¬ 
riali i quali, sottoposti a forze meccani¬ 
che di trazione, di comprensione o di 
torsione sono in grado di fornire corri¬ 
spondenti variazioni di tensione ( AE) o 
di cariche elettriche (Q). Solitamente 
questi materiali sono cristalli, e posso¬ 
no essere sia naturali che sintetici (fat¬ 
ti per lo più mediante miscugli di mate¬ 
riali ceramici). 

Trasduzione elettromagnetica (figu¬ 



Fig. 5 - Trasduzione elettromagnetica. Sfrutta 
essenzialmente il principio deH’induzione ma¬ 
gnetica. Le linee di forza dì un piccolo magnete 
in movimento si concatenano con le spire di 
una bobina generando In fase di movimento 
una tensione indotta. 

ra 5). La grandezza fisica da trasdurre 
(che in pratica è uno spostamento) va¬ 
ria in questo caso un campo magnetico, 
e questa variazione produce, per indu¬ 
zione in un conduttore, una tensione (o 
forza elettromotrice). Solitamente la 
variazione del campo magnetico si ef¬ 
fettua spostando un materiale magne¬ 
tico (per esempio, magnete) nelle vici¬ 
nanze di una bobina avente un nucleo 
di materiale ferroso. 

Trasduzione capacitiva (figura 6). 
La grandezza fisica da misurare viene 
trasformata in una variazione di capa¬ 
cità. Ciò può avvenire in due maniere: 
facendo spostare dalla grandezza fisi¬ 
ca da misurare un’armatura del con¬ 
densatore e tenendo fissa l’altra, oppu¬ 
re mantenendo fisse le armature e fa¬ 
cendo variare dalla grandezza fisica 
da trasdurre, la costante dielettrica del 
dielettrico interposto tra le armature 
(come appunto avviene nei sensori di 
umidità e nei sistemi di controllo del 
livello dei liquidi). 

Trasduzione induttiva (figura 7). La 
grandezza fisica da trasdurre fa varia¬ 
re l’autoinduttanza di una bobina sin¬ 
gola. 

Trasduzione fotoconduttiva (figura 
8). Riguarda la variazione della con¬ 
duttività (o variazione di resistività) 
che si nota in un materiale semicondut¬ 
tore tutte le volte che questo viene espo- 
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Fig. 6 - Trasduzione capacitiva. La capacità di un condensatore può variare sia alterando la 
costante dielettrica del dielettrico (b), sia variando la distanza tra le armature (a). La grandezza 
fisica da trasdurre può far variare una delle suddette variabili. 


sto ad una variazione della luce inci¬ 
dente. Avviene con le stesse modalità 
della trasduzione fotovoltaica. 

Trasduzione della riluttanza (figura 

9) . La grandezza fisica da trasdurre 
(solitamente, un movimento lineare) 
viene trasformata in una variazione di 
tensione alternata, in quanto va a va¬ 
riare il “cammino” della riluttanza esi¬ 
stente tra due o più bobine, ad una delle 
quali è applicata una tensione alterna¬ 
ta. 

Questo sistema di trasduzione trova 
molte applicazioni (per esempio, ponte 
d’induttanza), la più significativa delle 
quali è il trasformatore differenziale li¬ 
neare (LVDT) che illustreremo più 
avanti in dettaglio. 

Trasduzione potenziometrica (figura 

10) . In questo caso, la grandezza fisica 
da misurare va a muovere un contatto 
mobile sistemato sopra un resistore. Lo 
spostamento di questo contatto fa va¬ 
riare il rapporto tra il valore di resisten¬ 
za misurato ai terminali del resistore e 
il valore di resistenza compreso tra il 
punto del resistore dove si trova il con¬ 
tatto mobile e un estremo del resistore 
stesso. In pratica, più che il rapporto 
tra i due valori di resistenza si utilizza 
il rapporto tra le tensioni presenti ai 
capi dei “due” resistori, supponendo 
ovviamente che agli estremi del resi¬ 
store sia stata applicata una tensione 
(continua o alternata). 

Trasduzione resistiva (figura ÌÌL La 
grandezza fisica da misurare viene tra¬ 
sdotta in una corrispondente variazio¬ 
ne di resistenza. La variazione di resi¬ 
stenza può essere attuata raffreddan¬ 
do, scaldando o applicando forze di tra¬ 
zione a materiali conduttori o semicon¬ 
duttori oppure essicando o bagnando 
sali elettrolitici. 

Trasduzione estensimetrica (strain 
gauge) (figura 12). Anche in questo ca¬ 
so, la grandezza elettrica da misurare 
viene trasformata in una corrispon¬ 
dente variazione di resistenza. La va¬ 
riazione di resistenza è prodotta dalle 
elongazioni meccaniche (strain) dei 
due o dei quattro resistori (figura 12a) 
di un ponte Wheatstone. Questo princi¬ 
pio di trasduzione non è altro che una 
variazione particolare del principio 
della trasduzione resistiva trattata pri¬ 
ma. In questo caso però la tensione d’u¬ 
scita (tensione trasdotta) è sempre da¬ 
ta da una variazione di tensione rica¬ 
vata da un circuito a ponte. Nella confi¬ 
gurazione tipica illustrata in figura 
12b, le frecce dirette verso l’alto indica¬ 
no un aumento della resistenza dei ri¬ 
spettivi rami del ponte, quelle dirette 
verso il basso una diminuzione della 
medesima; le suddette variazioni po¬ 


trebbero essere prodotte da uno sposta¬ 
mento verso sinistra del punto di colle¬ 
gamento (nodi) delle resistenze del pon¬ 
te. 

Una particolare attenzione occorre 
porre a due tipi di sensori di cui si è 
molto parlato in questi ultimi tempi: i 
sensori basati sull’effetto Hall, quelli 



Fig. 7 - Trasduzione induttiva. La grandezza 
fisica (movimento lineare) fa variare la tensione 
indotta da un magnete che si muove all’interno 
di una bobina. 


basati sul trasformatore LVDT (per il 
quale è stato studiato un apposito cir¬ 
cuito integrato di comando e di control¬ 
lo) e le cosiddette celle di carico. 

Trasduttori basati suH’effetto Hall 

Quando un conduttore a forma di 
striscia, percorso da una corrente elet¬ 
trica, viene posto in un campo magneti¬ 
co le cui linee di forza attraversano per¬ 
pendicolarmente la superficie della 
striscia, succede che in base alla legge 
di Lorentz, gli elettroni che formano la 
corrente nella striscia vengano spinti 
su un bordo della medesima. Questo 
accumulo di elettroni su un lato della 
striscia metallica dà luogo ad un cam¬ 
po elettrico tra un bordo e l’altro, ed in 
definitiva, ad una tensione elettrica tra 
i bordi della striscia (figura 13). 

Pensandoci bene l’effetto Hall non è 



Interno di una cella di carico Philips. I calibri estensimetri che formano i rami del ponte, sono 
cementati su un supporto che può deformarsi microscopicamente sotto l’azione del peso. Il ponte 
è alimentato in continua. La variazione di resistenza dei calibri prodotta dal peso, produce lo 
sbilanciamento del ponte e in definitiva, una tensione d’uscita direttamente proporzionale alla 
sollecitazione meccanica (peso). 
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Fig. 8 - Trasduzione fotoconduttiva. Riguarda 
la trasduzione di una variazione di intensità 
luminosa in una corrispondente variazione 
della resistività (AR) di un materiale semicon¬ 
duttore. 

una condizione che può verificarsi ra¬ 
ramente: un conduttore percorso da 
corrente e attraversato da un campo 
magnetico è una situazione che s’in¬ 
contra molto spesso in elettrotecnica. 
Siccome i normali conduttori sono fili¬ 
formi e non a piattina, l’effetto Hall 
difficilmente si riesce a rivelarlo in es¬ 
si. L’effetto Hall dipende inoltre anche 
dalla mobilità delle cariche della cor¬ 
rente nella striscetta. In alcuni mate¬ 
riali semiconduttori, la velocità delle 
cariche mobili è maggiore che nei sem¬ 
plici conduttori. L’entità dell’effetto 
Hall dipende ovviamente anche da 
questo parametro ed è per questo moti¬ 
vo che esso si riscontra più facilmente 
nei materiali semiconduttori. 

Il materiale semiconduttore, sede 
dell’effetto Hall, può essere: 

— una piastrina ricavata da una barra 
di materiale semiconduttore e incol¬ 
lata su un supporto isolante. Lo 
spessore va in questo caso da 5 a 100 
/im 

— uno strato realizzato mediante eva- 
porizzazione di materiali semicon¬ 
duttori sul supporto isolante. Spes¬ 
sore = 2-^-3 firn. 

— uno strato ottenuto mediante un 
processo di epitassi (e cioè deposizio¬ 
ne di materiale, semiconduttore su 



Le celle dì carico vengono attualmente usate in tutti i tipi di pesatura elettronica; queste fotografie A 
ne sono la riprova. 




AEp/Es 


Fig. 10 - Trasduzione po- 
tenziometrica. Riguarda la 
trasformazione di un movi¬ 
mento lineare in una corri¬ 
spondente variazione dì 
tensione, ricavata al capi 
di un cursore potenziome- 
trico. 



Fig. 9 - Trasduzione della riluttanza. La grandezza fisica da trasdurre, variando la riluttanza tra due o più bobine, produce in esse una tensione 
indotta direttamente proporzionale al movimento reciproco. Una bobina di solito è collegata con una sorgente di tensione alternata. Lo schema 
ultimo a destra, illustra il princìpio di funzionamento del trasformatore differenziale lineare LVDT (LVDT = Linear Variable Differential Transformer). 
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Fig. 11 - Trasduzione resistiva. La grandezza fisica da misurare fa variare la resistenza. Quesfuiti- 
ma può essere variata per via termica, meccanica, potenziometrica o eiettrolitica. 


un substrato). Spessore ^ 10 
— uno strato ottenuto inserendo ioni di 
particolari elementi airinterno del 
reticolo del materiale semicondutto¬ 
re allo stato di monocristallo (tecno¬ 
logia di impianto di ioni). Spessore 
= 0,4 /mi. 

Il campo di applicazione dei genera¬ 
tori di Hall è molto vasto. Ciò per il 
fatto che l’entità della tensione di Hall 
dipende sia daH’intensità del campo 
magnetico trasversale (B) sia dall’in¬ 
tensità della corrente che attraversa la 
piastrina (I). Evidentemente, è possibi¬ 


le, mantenendo fisso uno di questi pa¬ 
rametri, vedere come varia la tensione 
di Hall, al variare dell’altro parametro. 
Così, oltre che per valutare campi ma¬ 
gnetici estremamente deboli, i genera¬ 
tori di Hall vengono utilizzati anche 
per effettuare controlli estremamente 
precisi in sede di fabbricazione dei dis¬ 
positivi a semiconduttore. Essi infatti 
consentono di controllare in modo 
estremamente preciso la concentrazio¬ 
ne di elettroni e di lacune (drogaggio) 
nei materiali rispettivamente di tipo n 
e di tipo p. 
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Fig. 12 - Trasduzione estensimetrica. Su que¬ 
sto principio sono basati i cosiddetti calibri 
estensimetrici (a). La grandezza da trasdurre 
(di natura meccanica) varia la resistenza dei 
rami di un ponte di Wheatstone, fornendo una 
corrispondente variazione di tensione all’usci¬ 
ta del ponte (b). 



Fig. 13 - Effetto Hall. La corrente di elettroni (li) 
scorrendo nella striscetta metallica viene attra¬ 
versata dalle linee di forza di un campo magne¬ 
tico esterno (B). Per ia legge di Lorentz, ai 
bordi delia striscia ciò produrrà una differenza 
di potenziale V2. a’ x b’ = dimensioni della 
striscetta del materiale semiconduttore; 1-2 = 
reofori per l’immissione della corrente (li); 3-4 
= reofori per l’estrazione della tensione di Hall 
(V2). La piastrina viene anche chiamata gene¬ 
ratore di Hall. 


Trasformatori differenziali lineari 

Sono trasduttori (o sensori) elettro- 
meccanici capaci di valutare sposta¬ 
menti lineari estremamente piccoli (0,5 
fjm). Vengono di solito chiamati tras¬ 
formatori LVDT (LVDT = Linear Va- 
riable Differential Transformer). 

Un LVDT è essenzialmente un tras¬ 
formatore la cui bobina primaria e le 
due bobine secondarie vengono dispo¬ 
ste in maniera simmetrica su un sup¬ 
porto di forma cilindrica entro cui un 
nucleo di ferro può muoversi libera¬ 
mente. Nella figura 16 è riportato, in 
basso, un LVDT in sezione, e in alto. 


Tandamento della tensione d'uscita in 
funzione dello spostamento del nucleo. 

Quando alla bobina primaria, situa¬ 
ta al centro dell’LVDT , viene applica¬ 
ta una tensione alternata, nelle due bo¬ 
bine secondarie si produrranno, per in¬ 
duzione, tensioni corrispondenti. Le 
due bobine di cui è formato il seconda¬ 
rio sono collegate in serie, e in maniera 
che le tensioni in esse indotte risultino 
sfasate tra loro di 180°. Ne consegue 
che la tensione esistente ai terminali 
d’uscita di questo particolare trasdut¬ 
tore, non sarà altro che la differenza 
tra le tensioni indotte nelle due bobine 
del secondario, e inoltre, questa diffe¬ 
renza sarà zero quando il nucleo si tro¬ 
verà al centro degli avvolgimenti. 

Quando il nucleo si sposterà dalla 
posizione centrale verso l’uno o l’altra 
bobina del secondario, la tensione in¬ 
dotta nella bobina verso la quale esso è 
diretto tenderà ad aumentare, mentre 


la tensione indotta della bobina oppo¬ 
sta tenderà a diminuire. Questo com¬ 
portamento produrrà ai capi del secon¬ 
dario una tensione di uscita detta diffe¬ 
renziale che varierà in maniera lineare 
al variare della posizione del nucleo. 
Avremo inoltre un’improvvisa varia¬ 
zione di fase di 180° di questa tensione 
differenziale, tutte le volte che il nu¬ 
cleo, oltrepassata la posizione di zero, 
si dirigerà verso una parte o verso l’al¬ 
tra rispettivamente. 

La linearità della tensione differen¬ 
ziale d’uscita rispetto ai due movimenti 
opposti del nucleo è dell’ordine di ± 
0,25%, ed in alcuni casi, si può scendere 
fino a ± 0,05% di tutta la scala. 

Da quanto sopra, risulta che il tras¬ 
formatore LVDT avrà bisogno di una 
tensione oscillante da applicare al pri¬ 
mario. Oltre alla sorgente in alternata 
per l’eccitazione del primario, occorre¬ 
rà prevedere un sistema adatto di de- 



Fig. 14 - Forme assunte in pratica dalla piastrina di materiale semiconduttore di un generatore di 
tensione di Hall. 1-2 - elettrodo di immissione della corrente (o di comando) 3-4 = elettrodi per 
l’estrazione della tensione di Hall. 



Fig. 15 - Varie configurazioni assunte da un generatore di Hall completo, adatto per misurare 
l’intensità del campo magnetico all’interno di traferri molto piccoli, (appena superiori a 2 mm) 1 = 
piastrina di Hall; 2 - piastra di supporto; 3 = cornice distanziatrice di materiale non metallico; 4-5 
= coperchio; 6 = ferrite; 7 = reofori per immissione corrente; 8 = reofori per tensione Hall d’uscita. 
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Campo di lavoro 
utilizzabile 



mmM 




Nucleo a—100% Nucleo a 0 


Nucleo a + 100% 


Fig. 16 - Principio di funzionamento di un trasformatore differenziaie, 
iineare, LVDT. In alto, tensione d’uscita in funzione delle varie posizioni 
assunte dal nuclc»o. In basso, trasformatore LVDT in sezione; sono 
indicati, il primario e i due secondari nonché le posizioni rispettivamente 
centrale e estreme assunte dal nucleo. 



Fig. 18 - Circuito dimostrativo dell’impiego del circuito integrato NE 
5520 per il pilotaggio e la demodulazione del segnale d’uscita del 
trasformatore LVDT. 



Fig. 17 • Le funzioni di oscillatore e di demodulazione sincrona sono attualmente incorporate nel 
circuito Integrato NE 5520. 


modulazione sincrona che permetta di 
ricavare le informazioni riguardanti 
gli spostamenti da misurare e la loro 
direzione. Così, un raddrizzatore ad on¬ 
da piena (munito di relativo filtro) po¬ 
trà fornire Tinformazione riguardante 
Taimpiezza della tensione (entità di 
spostamento) mentre un demodulatore 
sincrono consentirà di estrarre dal se¬ 
gnale, Tinformazione utile riguardante 
la fase, direttamente legata alla dire¬ 
zione dello spostamento. Questo secon¬ 
do segnale richiederà, a sua volta, un 
filtraggio aggiuntivo che servirà ad eli- 
minsire la seconda armonica della 
“portante” ed altre componenti di ordi¬ 
ne più elevato. A questo scopo potrebbe 
servire egregiamente un filtro passa- 


basso-attivo. 

La tensione continua che alla fine 
otterremo indicherà infine la posizione 
esatta del nucleo del trasformatore ri¬ 
spetto alla posizione di zero o posizione 
nulla. Più elevata sarà questa tensione 
e più lontano si troverà il nucleo dalla 
sua posizione di zero; una variazione di 
polarità di questa tensione di uscita in¬ 
dicherà invece un movimento verso Tu- 
na o raltra parte rispetto allo zero. 

Attualmente, l’oscillatore e il demo¬ 
dulatore richiesti per far funzionare un 
trasformatore LVDT sono stati incor¬ 
porati in un circuito integrato (NE 
5520). In figura 17 si può vedere il colle¬ 
gamento pratico di questo integrato al 
trasformatore LVDT. 


L’integrato fornisce un’uscita linea¬ 
re in continua il cui valore può arrivare 
fino a 2/3 del valore della tensione di 
alimentazione. La corrente di lavoro 
tipica è dell’ordine di 10 m A nel caso di 
alimentazione singola a 10 V. L’uscita 
dell’integrato è in grado di indicare la 
posizione del nucleo mobile dell’LVDT 
entro un campo di valori ampio (e cioè 
25 cm), oppure piccolo (e cioè ±0,125 
mm) con valori di non linearità inferio¬ 
ri allo 0,2% del fondo scala. La combi¬ 
nazione dell’LVDT con questo circuito 
integrato è in grado di rilevare varia¬ 
zioni lineari di posizione molto piccole, 
dell’ordine di 0,5 fmi. 

In figura 18 è riportato un circuito di 
prova di questo sistema di posiziona¬ 
mento meccanico. 

Siccome il nucleo risulta separato 
dal corpo cilindrico del trasformatore, 
e siccome gli avvolgimenti primario e 
secondario sono completamente sepa¬ 
rati gii uni dagli altri, il trasduttore 
LVDT verrà ad avere caratteristiche 
superiori a quelle di analoghi trasdut¬ 
tori impiegati per la misura di sposta¬ 
menti meccanici. 

Inncinzitutto, notiamo l’assenza di 
qualsiasi contatto fisico tra nucleo in 
movimento e struttura degli avvolgi¬ 
menti, per cui questo trasduttore è, per 
sua natura, esente da qualsiasi forma 
d’attrito. Ciò significa lunga durata 
dal punto di vista meccanico, e notevoli 
vantaggi in particolari misure riguar¬ 
danti, per esempio, la misura di flessio¬ 
ni in condizioni dinamiche oppure il 
controllo delle vibrazioni su materiali 
fragili. Oltre ad essere estremamente 
robusto, il trasformatore-trasduttore 
LVDT può essere anche inglobato in 
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resine epossidiche e può pertanto effet¬ 
tuare misure in condizione di immer¬ 
sione nei fluidi oppure lavorare a tem¬ 
peratura molto elevate. 

Celle di carico 


Il principio di funzionamento delle 
celle di carico è quello della trasduzione 
estensimetrica già visto. In questo ca¬ 
so, una forza meccanica applicata alla 
cella (per esempio, un peso) produce 
una microscopica deformazione di una 
billetta di acciaio sistemata al centro 
della cella. Queste piccole deformazio¬ 
ni fanno variare la resistenza di adatti 
calibri estensimetri (figura 19) cemen¬ 
tati sulla billetta di misura, e collegati 
in un circuito a ponte (figura 20). Appli¬ 
cando alla cella una tensione e sottopo¬ 
nendo la medesima ad una pressione 
meccanica, otterremo una tensione d’u¬ 
scita (V m) proporzionale alla pressione 
meccanica esercitata. In particolare, la 
tensione d’uscita della cella è regolata 
dalla seguente formula: 


Vm=F 


Vs • K ■ 2 (1 + /i) 

E • TT È D2 


nella quale 

K = ^ e 
£ 

F = forza meccanica 


D = diametro della cella 
L = lunghezza della cella 
Vs = tensione di alimentazione della 
cella (o meglio del ponte formato dai 
calibri estesimetrici) 

E = modulo di elasticità 

/i = costante di Poisson 

£ = elogazione A L/L 

Vm = tensione di misura (tensione di 

uscita del ponte) 

R = resistenza dei calibri estensimetri- 
ci. 

Campo di applicazione del sensori 

La maggior parte delle grandezze fi¬ 
siche che interessano il campo indu¬ 
striale e scientifico ha trovato nei sen¬ 
sori gli elementi che hanno consentito 
di studiarle accuratamente sia qualita¬ 
tivamente che quantitativamente, e di 
conseguenza, di poterle sfruttare in un 
gran numero di applicazioni. 

Attualmente abbiamo infatti sensori 
per la trasduzione di grandezze, 

— nel campo della meccanica (trasdut¬ 
tori di accelerazione, di posizione, di 
forza, di coppia, di peso, di velocità, 
di elongazione ecc.). 

— nel campo dei fluidi (trasduttori di 
densità, di flusso, di umidità, del 
punto di condensazione, di livello di 
liquidi, di pressione del vuoto, ecc.). 

— nel campo delle grandezze termiche 
(trasduttori di temperatura, termo¬ 


I 



I 


a) 


Fig. 19 - (a) Alcuni tipi di calibri estensimetrici. (b) calibri estensimetrici cementati al centro di 


coppie, termoresistori, pirometri, ca¬ 
lorimetri, radiometri ecc.). 

— nel campo delle grandezze acustiche 
(trasduttori di pressione e di livello 
sonori, rilevatori di suoni in immer¬ 
sione) 

— nel campo delle grandezze ottiche 
(sensori fotovoltaici, fotoconduttivi, 
fotoconduttivi a giunzione, fotoe¬ 
missivi, spettrometri, colorimetri, 
misuratori di torbidità e opacità 
ecc.) 

— nel campo delle radiazioni nucleari 
(camere di ionizzazione; contatori 
Geiger Muller, ecc,) 

Come si vede, il campo di utilizzazio¬ 
ne degli attuali sensori è molto vasto. 
Esso sta attualmente ingrandendosi 
notevolmente a causa della tendenza a 
realizzare quasi tutti i sensori median¬ 
te materiali semiconduttori, e di pro¬ 
durre un gran numero di sensori allo 
stato solido. Infatti, grazie alle tecnolo¬ 
gie già provate nel settore della fabbri¬ 
cazione dei circuiti integrati, i sensori 
allo stato solido sono destinati a sop¬ 
piantare tutti quelli elettromeccanici 
finora impiegati. Ciò è dovuto in parte 
alle ridotte dimensioni che le nuove tec¬ 
nologie consentono di dare a questi 
sensori, ed in parte alla grande robu¬ 
stezza e sicurezza di funzionamento, 
caratteristiche dei dispositivi integra¬ 
ti. 

Gran parte dei sensori allo stato soli- 



b) 


una cella di carico. 
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do viene impiegata in campo medicale 
per valutare quantitativamente Tan- 
damento dei sistemi biologici in gene¬ 
rale e in applicazioni cliniche. 

Un altro settore dove i sensori a semi- 
conduttore hanno fatto il loro massic¬ 
cio ingresso è il settore automobilistico. 
Nei prossimi anni è previsto infatti un 
impiego sempre più massiccio dei sen¬ 
sori associati a sistemi di controllo e 
regolazione a circuiti integrati (micro- 
processori, memorie, display a cristalli 
liquidi o a LED), e ciò per il semplice 
fatto che, per motivi d'inquinamento 
deH'ambiente e di risparmio energeti¬ 
co, occorrerà tenere sempre più sotto 
controllo tutte le variabili e le funzioni 
caratteristiche di un motore a scoppio 
(ciclo di Otto). 

Da tempo sono stati introdotti senso¬ 
ri destinati a rimpiazzare i normali tu¬ 
bi da ripresa, specialmente nelle teleca¬ 
mere portatili. In particolare sono stati 
introdotti chip contenenti un gran nu¬ 
mero di sensori fotoemissivi a matrice 
e costituiti essenzialmente da fotodiodi 
particolari CCD (CCD = Charge Cou- 
pled Device). Questi chip raggiungono 
risoluzioni dell'ordine di 100.000 



elementi-immagine. Una descrizione 
completa di questi dispositivi e già 
comparsa su questa rivista (1). 

Sensori incorporati nei chip 
dei circuiti integrati 

Uno sviluppo molto recente nel setto¬ 
re dei sensori al silicio riguarda il loro 
accorpamento sullo stesso chip nel 


quale si trova il microprocessore (mi¬ 
crosensori). Molte applicazioni dei mi¬ 
croprocessori in campo consumer 
(automobile, macchine fotografiche, 
lavatrici, forni a micrqpnde, frigoriferi, 
piccoli forni ecc.) sfruttano le peculiari 
caratteristiche di trasduzione del sili¬ 
cio e dei materiali affini per determina¬ 
re valori di luce, di temperatura, di 
pres8Ìone,di umidità, di accelerazione e 
di fiusso di gas. 

Il segnale di uscita di un sensore (sia 
corrente che tensione) è, com'è noto, di 
natura analogica, e di conseguenza, 
per poter essere elaborato dal micro- 
processore dovrà essere trasformato in 
forma digitale da un convertitore ana¬ 
logico/digitale incorporato nel chip del 
microprocessore stesso. I microsensori 
realizzati in questa maniera posseggo¬ 
no un funzionamento molto più sicuro 
dei loro corrispondenti realizzati in for¬ 
ma discreta (tecnologia del transisto¬ 
re). Tra l'altro, in questo caso, il micro- 
processore può verificare periodica¬ 
mente se essi funzionano correttamen¬ 
te o meno. 

Lo svantaggio principale che ha il 
silicio quando viene impiegato come 
trasduttore di grandezze fisiche, è co¬ 
stituito dal relativamente ristretto 
campo di temperatura entro il quale 
esso può lavorare, praticamente da - 
100°C a +200'’C. Quando questi sensori 
vengono impiegati in campo automobi¬ 
listico possono anche sorgere problemi 
di bonding (bonding = sistema di colle¬ 
gamento dei terminali esterni al chip). 
Nonostante ciò, attualmente nelle vet¬ 
ture tecnologicamente più avanzate, le 
misure del flusso del carburante, del 
contenuto di ossigeno nel gas di scari¬ 
co, i posizionamenti meccanici, i valori 
di temperatura ecc. vengono effettuati 
e realizzati senza problemi mediante 
sistemi di controllo a base di sensori 
allo stato solido. ■ 
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(1) Sensori d’immagini TV allo staio solido 
Selezione di tecniche elettroniche n. 5 pag. 28-1983 
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1983. 


Fig. 20 - Principio di misura di un peso mediante ceile di carico, i calibri estensimetrici vengono 
applicati al centro della cella di carico e collegati in un circuito a ponte. 

Vs = tensione di alimentazione del ponte 

Vm = tensione d’uscita (o di misura) del ponte. R1 ...R4 resistenze dei calibri estensimetrici. 
Per l'interpretazione dei simboli della formula vedi testo. 
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MULTIMETRI DIGITALI 



L’esecuzione compatta e il moderno design 

favoriscono una efficace maneggevolezza di questa nuova serie di strumenti ad alta precisione. 

L’uso è facilitato dalla particolare disposizione dei selettori delle funzioni a pulsante e del commutatore centrale rotativo. 
Grazie agli LCD e ad un nuovo convertitore analogico/digitale e consumo ridottissimo, 
gli strumenti hanno un lunga autonomia d’esercizio. 

Polarità automatica. Segnalazione luminosa BAT se l’autonomia è inferiore a 5 ore. 

Alimentazione: 1 pila da 9 V tipo 6LF22 (alcalina). Boccole di sicurezza e fusibili ad alto potere d’interruzione. 
Temperatura di funzionamento: 0 50 °C. Dimensioni: 188 x 86 x 50 mm. Peso: 0,4 kg 



2.000 punti di misura 
3/a digita - LCD 12,7 mm 
Precisione di base 0,3% 

6 funzioni - 25 portate 
Campi di misura: 

(Vc.c.) 0.1 mV- 1.000 V 
(Ve.a.) 0,1 mV^ 750 V 
(Ac. c./c.a.) 1 pA 10 A 
(Q) 0,1 O ^20 MQ 
Impedenza d’ingresso: 

10 MQ in c.a. e c.c. 

Prova diodi 
Protezione: 1.100 Vc.c. e 750 Ve.a. su V 
380 V sulle portate Q, 
fusibili sulle portate in corrente 
Automomia 2.000 ore 


TM/0562-00 
MX 562 


2.000 punti di misura 
3/2 digits - LCD 12,7 mm 
Precisione di base 0,1% 
6 funzioni - 25 portate 
Campi di misura: 
(Vc.c.) 0,1 mV^ 1.000 V 
(Vc.a.) 0,1 mV - 750 V 
(Ac.c./c.a.) 1 |jA 10 A 
(O) 0,1 O ^ 20 MQ 
Impedenza d’ingresso: 
10 MQ in c.a. e c.c. 
Prova diodi 
Protezione: 
1.100 Vc.c. e 750 Vc.a. su V 
380 V sulle portate Q, 
fusibili sulle portate in corrente 
Indicatore di continuità ottico ed 
acustico (Beeper) 
Autonomia: 2.000 ore 


TM/0575-00 
MX 575 


20.000 punti di misura 
4/2 digits - LCD 10 mm 
Precisione di base 0,05% 
7 funzioni - 24 portate 
Misure in c.a. del valore efficace 
Risposta in frequenza: 
20 Hz - 20 kHz 
Risoluzione: 
10 pV - 0,1 pA - 0,01 Q 
Frequenzimetro in 2 gamme 
fino a 50 kHz 
(risoluzione 1 Hz e 10 Hz) 
Prova diodi 
Autonomia: 150 ore 


TM/0522-10 
MX 522 B 


TM/0563-00 


MX 563 

2.000 punti di misura 
3/2 digits - LCD 12,7 mm 
Precisione di base 0,1% 

9 funzioni - 32 portate 
Misure in c.a. del valore efficace 
Risposta in frequenza: 

20 Hz - 25 kHz 

Misure in dB: da —40 a +50 dB 
(risoluzione 0,1 dB) 

Portate in corrente da 200 pA 
(risoluzione 0,1 pA) a 10 A 
Misure di temperatura da 
-20 °C a +1.200 °C 
con sonda a termocoppia tipo K 
Memorizzazione dei valori massimi nelle 
portate Vc.c. - Ic.c.; Vc.a. e le.a. efficaci 
Indicatore di continuità ottico ed acustico (Beeper) 
Prova diodi 
Autonomia: 1.000 ore 


ACCESSORI 


TM/1030-02 HA 794 
Sonde di temperatura 
TM/1200-00 HA 1159 
TM/1210-00 HK200 
TM/1220-00 HK202 
(Per MX563) 

TM/1300-00 HA902 


Sonda HT 30 kVc.c. 


-50°C^+ 150X 
-25 °C + 350 °C 
-20 °C -+1100 °C 


Sonda (Filtro TV) 


Pinze amperometriche 


TM/1100-00 AM10 
TM/1110-00 AM15 
TM/1120-00 HA768 
TM/1150-00 HA303 
TM/1160-00 HA300 
TM/1400-00 AE182 


200 A (apertura15x11 mm) 
1000A (apertura 0 50 mm) 
1000 A (apertura 0 100 mm) 
SHUNT c.c. 30 mV - 30 A 
SHUNT c.c. 30 mV -31+7 
Borsa di trasporto 
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SENSORI 

MAGNETORESISnVI 

Dispositivi per la rivelazione di campi magnetici 

L Cascianini Philips S.pA. 


I 


Il settore automobilistico è quello che negli anni ’80 vedrà una 
grande affermazione dei sensori: temperatura deirolio e dell’acqua, 
pressione deU’olio, angolo di accensione, flusso del carburante, 
conteggio dei giri del motore e velocità, ossido di carbonio presente 
nei gas di scarico ecc. sono soltanto alcuni parametri che i sensori 
saranno chiamati a controllare. La regolazione del punto di 
accensione del motore potrebbe essere un’interessante applicazione 

del sensore descritto. 


Q uando si desidera misurare 
uno spostamento meccanico 
sia lineare che angolare, i sen¬ 
sori di campo magnetico sono i disposi¬ 
tivi ideali. Questo perchè si può far 
sempre in modo che movimenti anche 
estremamente piccoli delle parti di una 
macchina (per esempio,leve metalli¬ 
che, denti di ingranaggi, camme ecc..) 
possano produrre variazioni di un cam¬ 
po magnetico; quest'ultime a loro volta 


è sempre possibile trasdurle mediante 
adatti sensori, in corrispondenti se¬ 
gnali elettrici (correnti o tensioni). 
Esempi dove questa trasduzione mec¬ 
cano/magnetica può essere utilizzata 
in pratica si possono trovare nel settore 
della meccanica, ed in particolare nei 
sistemi di misura e di posizionamento. 
Qui infatti occorrono sensori capaci di 
rilevare spostamenti lineari deU’ordi- 
ne del decimo di millimetro. Un altro 


settore dove questa trasduzione può es¬ 
sere utilizzata è quello automobilistico, 
e precisamente nei sistemi di accensio¬ 
ne elettronica nei quali occorre poter 
determinare con estrema precisione po¬ 
sizioni angolari delFordine del grado. 

Sensori di posizione ne esistono di 
molti tipi; quelli magnetoresistivi MRS 
(MRS — magnetoresistive sensor) rap¬ 
presentano Tultima generazione. Essi 
sono capaci di rivelare variazioni di 



Fig. 1-11 chip del sensore magnetoreslstlvo 
MIRS ò fatto di quattro striscette di permalloy 
disposte In una struttura a meandro e collegate 
tra loro in maniera da realizzare I quattro rami 
di un ponte di Wheidstone. Il chip incorpora 
speciali reslstori che vengono regolati In sede 
di costiruzìcne In maniera da dare un segnale 
zero alla temperatura di 25°C. 



Il sensore magnetoreslstlvo è uno degli ultimi dispositivi sviluppati per la rivelazione dei campi 
magnetici. Possiede una sensibilità superiore al generatori di Hall. 
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a linearizzare la caratteristica resistività - campo magnetico del sensore. 



f fg. 3 - In un sensore magneto-resistivo nel quale è attuato il sistema di 
linearizzazione illustrato in figura 2, la resistività (almeno per piccoli 
valori di variazione di campo magnetico), tende a variare linearmente al 
variare del campo magnetico stesso H. Ciò vale fino a che H è molto 
Inferiore a Ho. (Ho comprende i campi rispettivamente smagnetizzante e 
anisotropico). 


campo magnetico molto piccole, e per¬ 
tanto, in molte applicazioni, essi rap¬ 
presentano un'interessante alternati¬ 
va ai convenzionali sensori di posizio¬ 
ne ad effetto di Hall. I sensori MRS 
sono infatti molto più sensibili dei sen¬ 
sori ad effetto di Hall, e possono inoltre 
lavorare entro un campo di temperatu¬ 
re più esteso. Anche il campo di fre¬ 
quenze operative è molto più ampio in 
quanto va dalla componente continua 
a molti megahertz. 

Il principio di funzionamento di que¬ 
sti dispositivi è basato sul fatto che al¬ 
cuni materiali magnetici possono va¬ 
riare la loro resistività in presenza di 
un campo magnetico esterno. Più preci¬ 
samente, questa variazione di resistivi¬ 
tà si verifica tutte le volte che il mate¬ 


riale magnetico viene sottoposto ad 
una rotazione di magnetizzazione ri¬ 
spetto alla direzione della corrente, che 
in esso circola. Per esempio, nel caso 
del permalloy (una lega ferromagneti¬ 
ca contenente il 20% di ferro e r80% di 
nichel), una rotazione di 90® della ma¬ 
gnetizzazione si tradurrà in una varia¬ 
zione del 2 ...3 % della resistività di que¬ 
sto materiale. La rotazione della ma¬ 
gnetizzazione può essere prodotta me¬ 
diante applicazione di un campo ma¬ 
gnetico perpendicolare alla direzione 
della corrente che circola nella lega. 

In pratica, il sensore magnetoresisti- 
vo MRS è formato da quattro striscette 
di permalloy disposte secondo una 
struttura a meandro, su un substrato di 
silicio {figura 2). Le striscette sono col¬ 


legate tra loro in maniera da realizzare 
i quattro rami di un classico ponte di 
misura Wheatstone: in questo caso, il 
maggiore o minore sbilanciamento del 
ponte verrà utilizzato per indicare l'in¬ 
tensità dei campo magnetico che si 
vuole misurare, e più precisamente, per 
indicare l'avvenuta variazione del 
campo magnetico disposto perpendico¬ 
larmente rispetto alle striscette di per¬ 
malloy. 

UnearizMzione del segnale 
d’uscita del sensore 

La caratteristica resistività/campo 
magnetico di un sensore magnetoresi- 
stivo, o meglio, la variazione della sua 
resistività ( Ar) in funzione delia varia- 


campo magnetico H 
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Fig. 4 - Fattori che ìrifluivcono sulla sensibilità del sensore magneto- 
resistivo MRS. Maggiore è 11 rapporto spessore - lunghezza (d/b) delle 
striscette d’oro, e tanto meno verrà ruotata la magnetizzazione ad opera 
di un dato campo magnetico, e eli conseguenza, tanto più bassa risulterà 
la sensibilità del dispositive. 



FIg. 15 - Citf culto semplificato di comando di un sensore MRS. Il circuito 
comprende un sistema di sc^ppressione common-mode e un sistema di 
compensazione nei confronti delle variazioni della temperatura. 
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zione del campo magnetico che lo attra¬ 
versa (H) non è di per se lineare; esisto¬ 
no però vari sistemi per linearizzarla. 
Un sistema consiste nelFapplicare al 
dispositivo un campo magnetico fisso 
di polarizzazione (Hpoianzz.) in direzione 
del campo magnetico (H). In questo ca¬ 
so, se H (campo magnetico principale) 
è inferiore rispetto al campo magnetico 
polarizzatore (Hpoianzz), la resistività 
della lega (p) sarà direttamente propor¬ 
zionale a H. Per linearizzare la caratte¬ 
ristica resistività/campo magnetico, il 
sensore magnetoresistivo MRS ricorre 
però ad un altro sistema. Questo consi¬ 


ste nelFapplicare al disopra di ciascu¬ 
na striscetta di permalloy, una striscet- 
ta di oro inclinata di 45^ rispetto al pro¬ 
prio asse (figura 2). Questa particolare 
struttura è stata chiamata “a polo di 
barbiere” in quanto assomiglia molto a 
quelle strutture che molto spesso si ve¬ 
dono fuori dei negozi dei barbieri. Sic¬ 
come Toro possiede una conduttività 
molto più elevata della lega di permal¬ 
loy, Feffetto di queste striscette sarà 
quello di ruotare di 45® la direzione del¬ 
la corrente (figura 2). In figura 3 si vede 
come, per piccoli valori di H, la resisti¬ 
vità (p) tende ad aumentare entro certi 


limiti in maniera lineare alFaumenta- 
re del campo magnetico (H). 

In pratica, il sensore magnetoresisti¬ 
vo MRS sarà formato da due elementi, 
diagonalmente opposti, nei quali la re¬ 
sistività (p) tenderà ad aumentare al- 
Faumentare del campo magnetico H, e 
da altri due elementi nei quali questa 
resistività tenderà a diminuire. Questo 
opposto comportamento verrà utilizza¬ 
to per cancellare, in gran parte, Feffet¬ 
to delle variazioni delle condizioni am¬ 
bientali (per esempio, la temperatura 
ecc.) su ciascun elemento, ed inoltre 
servirà ad “esaltare” lo sbilanciamen¬ 
to del ponte, aumentando in questo mo¬ 
do la sensibilità del dispositivo. 

I sensori magnetoresistivi MRS ven¬ 
gono realizzati in tecnologia film sotti¬ 
le impiegando i noti processi fotolito- 
grafici. 

Sensibilità 

Uno dei vantaggi più interessanti 
che il sensore MRS presenta nei con¬ 
fronti di dispositivi analoghi come i 
sensori ad effetto di Hall, è rappresen¬ 
tato dalla facilità con cui è possibile 
influire sulla sua sensibilità in sede di 
costruzione del dispositivo. Per varia¬ 
zioni di campo molto piccole, la sensibi¬ 
lità del sensore MRS è determinata 
principalmente dalle caratteristiche 
del materiale e dalla particolare geo¬ 
metria con cui vengono formate le stri¬ 
scette. La figura 4 dimostra con molta 
evidenza come variando la geometria 
delle striscette, sia possibile variare 
anche la sensibilità del dispositivo. Co¬ 
sì, per esempio, per una data intensità 
del campo magnetico, più spessa sarà 
la striscetta di permalloy, meno verrà 
ruotata la magnetizzazione. Ne conse¬ 
gue che variando le dimensioni delle 
striscette sarà possibile produrre dis- 


12V 



resistors : MRS25, 1%tolerance 
potentiometers : Cermet trimpot, 19 mm, type8035 


FIg. 6 - Circuito di comando di un sensore WIRS dimensionalo per poter lavorare con una tensione 

di alimentazione in continua singola con valore di 12 V. Gli operazionali (Ai.A4) sono i tipi 

LM124 oppure LM224. La tolleranza dei reslstoiri deve essere 1*1%; i potenziometri sono II tipo 
cermet trimpot da 19 mm, tipo 803S, 


Tabella 1 - Dati caratteristici di quattro tipi di sensori magnetoresistivi (Tamb = 25°C) 




MRS/A 

MRS/B 

MRS/C 

MRS/D 

Hmax 

± 1000 A/m 

± 3000 A/m 

± 7000 A/m 

± 20000 A/m 

sensibilità a circuito aperto 

2,5/iVm/A 

2,7//Vm/A 

0,43/iVm/A 

0,06 /iVm/A 

tensione a circuito aperto Hmax 

40 mV 

80 mV 

50 mV 

24 mV 

corrente ponte 

16 mA 

10 mA 

16 mA 

20 mA 

resistenza ponte 
coefficiente temperatura 

250 0 

800 0 

300 0 

120 0 

tensione costante 

- 0,4 %/K 

-0.4 %/K 

-0,4 %/K 

-0,4 %/K 

corrente costante 





linearità 

-0,12%/K 

-0,12%/K 

-0,12%/K 

-0,12%/K 

fondo scala 

3% 

3% 

3% 

3% 

fondo scala 

1% 

1% 

1% 

1% 

tensione off-set 

± 0,05 mV 

±0,16 mV 

± 0,06 mV 

± 0,024 mV 

variazione offset tra — 40 e -f 120®C 

0,015%/K 

0,015%/K 

0,015%/K 

0,015%/K 

variazione sensibilità tra - 40 e + 120°C 

0,1 %/K 

0,1%/K 

0.1%/K 

0,1%/K 
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FIg. 7 - Sensore di posizione uitrasensibiie rea ¬ 
lizzato con il dispositivo MRS. Un dischetto 
magnetico di ferroxdure sistemato con il suo 
asse pressoché normale rispetto al piano del 
sensore, se viene mosso assialmente, produr¬ 
rà forti variazioni del campo magnetico che 
attraversa il sensore. L’asse del magnete viene 
leggermente inclinato rispetto alla normale al¬ 
lo scopo.di dare al sensore II campo stabilizza¬ 
tore richiesto. 

positivi aventi differenti valori di sen¬ 
sibilità e di campo di misura. Attual¬ 
mente vengono prodotti, come indica 
la tabella 1, quattro tipi di sensori MRS 
aventi quattro differenti valori di sen¬ 
sibilità. 

Nei sensori MRS, la sensibilità tende 
a diminuire airaumentare della tempe¬ 
ratura di lavoro del dispositivo. Questo 


però non rappresenta un problema in 
quanto è relativamente facile incorpo¬ 
rare nel circuito efficaci reti di compen¬ 
sazione. Infatti, come dimostreremo 
tra poco, per compensare le variazioni 
di sensibilità prodotte dalle variazioni 
di temperatura, si può utilizzare la stes¬ 
sa variazione lineare della resistenza 
del ponte, prodotta dalla variazione di 
temperatura. Occorre però dire che 
molte applicazioni non richiedono la 
compensazione della variazione della 
resistenza del ponte prodotta da una 
variazione di temperatura. In questi 
casi infatti, basta far lavorare il senso¬ 
re MRS alimentandolo con una sorgen¬ 
te di tensione constante. È possibile ali¬ 
mentarlo anche con una sorgente a cor¬ 
rente costante; in questo caso si regi¬ 
strerebbe però una sensibilità piò bas¬ 
sa. 

Ciononostante, la maggior parte del- 



Fig. 9 Sensore MIRS Impiegato per rivelare la 
posizione assiale dì un pistone. La freccia a 
due punte ìndica ia direzione sensibile del sen¬ 
sore. 


le applicazioni richiedono circuiti ca¬ 
paci di compensare le variazioni della 
temperatura. 

La figura 5 indica un sistema molto 
semplice con cui questa compensazio¬ 
ne può essere attuata. In questo caso, 
Fuscita del ponte, che indica appunto il 
grado di sbilanciamento del medesimo, 
viene amplificata dalFoperazionale Ao; 
la reiezione common-mode è attuata da 
una rete di reazione che incorpora Fo- 
perazionale Ai. 

Un convertitore ad impedenza nega¬ 
tiva NIC (NIC = Negative-Impedance 
Converter), formato dalFoperazionale 
A 2 , rappresenta per il ponte una sor¬ 
gente di tensione, dipendente dalla 
temperatura. 

Questa configurazione circuitale è 
un sistema molto semplice per correg¬ 
gere gli effetti della variazione di tem¬ 
peratura, in quanto utilizza come para¬ 
metro di controllo, la stessa resistenza 
del ponte: qualsiasi variazione che si 
verificherà nella resistenza del ponte 
(prodotta, per esempio, da una varia¬ 
zione della temperatura di lavoro), in¬ 
fluirà sulla tensione applicata agli 
estremi del ponte; in questo caso, il se¬ 
gnale d'uscita di A 2 pròvvederà a ripri¬ 
stinare questa tensione al suo valore 
originale, e cioè a Vref. 

La figura 6 indica un circuito legger¬ 
mente più elaborato il quale oltre ad 
incorporare le funzioni illustrate nel 
circuito di figura 5, include in più an¬ 
che uno stadio comparatore di uscita il 
cui scopo è quello di fornire un'uscita a 
gradino, da utilizzare, per esempio, per 



Fig. 8 - Segnale di uscita del sensore in funzione dello spostamento de! 
magnete, valevole per la disposizione riportata in figura 7.. 



Spostamento (mm) 


Fig. 10 - Segnale di uscita del sensore in funzione dello spostamento del 
pistone. 
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Magnete 

permanente 



(a) 



CZI) 



Disco non 
metallico 


(b) 


?Z91103 


Uscita 

10mV/div. 















'N 

-•0,1 mr 
k 0 4 rr 

n 

im —■ 







Xo,8 


























Tempo (unità arbitrarie) 


A' 

Ffg. 12 - Segnale di uscita in funzione del campo fornito dal sensore 
MRS nella configurazione indicata in figura 11 (a), per differenti valori di 
distanza S sensore — ruota. 

•4 Fig. 11 - Sensore magnete-resistivo MRS usato per rivelare la posizione 
angolare, in (a), di una ruota a ingranaggi e in (b) di una ruota fatta di 
materiale non metallico sulla quale è stato fissato un’asticella di acciaio. 


un eventuale conteggio. Questo circui¬ 
to è stato dimensionato per poter lavo¬ 
rare con una tensione di alimentazione 
continua singola a 12 V. 

Il sensore MRS usato come 
rivelatore lineare di posizione 

Come rivelatore lineare di posizione, 
TMRS è il dispositivo ideale. La figura 
7 indica come deve essere posizionato 
questo sensore nel caso si desideri mi¬ 
surare uno spostamento lineare. 

In questo caso, un magnete di ferrox- 
dure a disco (magnetizzato assialmen¬ 
te) viene sistemato con il suo asse pres¬ 
sapoco perpendicolare (normale) al 
piano del sensore. L’asse del magnete è 
inclinato leggermente rispetto alla sua 
normale; ciò allo scopo di fornire al sen¬ 
sore anche il necessario campo stabi¬ 
lizzatore (o di polarizzazione). La figu¬ 
ra 8 indica che questa disposizione è 
molto sensibile ad un eventuale sposta¬ 
mento assiale del magnete. La figura 9 
riporta un’applicazione nella quale il 
sensore MRS viene utilizzato per rive¬ 
lare la posizione assiale di un pistone. 
In questo caso il magnete permanente 
viene inserito nel corpo del pistone, 
mentre il sensore viene sistemato tra i 
poli del magnete. La direzione della 
sensibilità del dispositivo MRS (la dire¬ 
zione cioè nella quale esso è sensibile 
alle variazioni del campo magnetico) 
viene indicata in figura 9 mediante 
frecce. In questa configurazione, come 
del resto anche in quella indicata in 
figura 7, sia il campo stabilizzatore (o 
campo di polarizzazione) che il campo 
variabile sono prodotti da un unico ma¬ 
gnete'. Il campo magnetico verticale 
che attraversa il sensore MRS varia di 
poco durante lo spostamento assiale 


del magnete, e può quindi essere consi¬ 
derato come un campo stabilizzatore 
costante. Via via che il pistone e il ma¬ 
gnete ad esso fissato si muovono as¬ 
sialmente, il sensore provvederà a rive¬ 
lare le variazioni nel campo orizzonta¬ 
le sotto forma di un segnale in continua 
la cui ampiezza risulterà direttamente 
proporzionale allo spostamento effet¬ 
tuato dal pistone (figura 10). 


Rivelazione di una posizione 
angolare 

La figura 11 (a) indica una configu¬ 
razione nella quale il sensore MRS vie¬ 
ne utilizzato per rivelare la posizione 
angolare di una ruota a ingranaggi. 
Questa disposizione può, per esempio, 
trovare applicazione nel sistema di ac¬ 
censione di un motore a scoppio in cam¬ 
po automobilistico. In questo caso, il 
sensore viene sistemato tra la ruota gi¬ 
revole di ferro e un magnete permanen¬ 
te avente il proprio asse magnetico pa¬ 
rallelo all’asse della ruota. Per avere il 
campo polarizzante richiesto, si prov¬ 
vede a spostare leggermente il centro 
del magnete rispetto al sensore MRS. 

In figura 12 è riportato, in funzione 
del tempo, il segnale d’uscita fornito 
dal sensore; in questa figura i segnali 
di uscita sono tre e si riferiscono a dis¬ 
tanze (S) sensore - ruota rispettivamen¬ 
te di 0,1 mm, 0,4 e 0,8 mm. Il segnale 
d’uscita ha un andamento pressoché 
sinusoidale, e la sua ampiezza è forte¬ 
mente influenzata dal valore della dis¬ 
tanza (S) sensore - ruota. 

La cosa più interessante che risulta 
osservando la figura 12 è che il punto di 
incrocio delie sinusoidi non dipende 
dalla distanza S, e di conseguenza, es¬ 


so potrebbe essere usato in un sistema 
di accensione elettronica come istante 
di comando (trigger). 

La figura 11 (b) indica una leggera 
variante della disposizione riportata in 
figura 11 (a). In questo caso, una ruota 
non metallica sulla quale si trova una 
striscetta di acciaio, ruota al disotto del 
sensore MRS, Questa disposizione pro¬ 
duce un segnale di uscita identico a 
quello che si ha con la disposizione di 
figura 11 (a). Anche in questo caso in¬ 
fatti, il punto di intersezione delle sinu¬ 
soidi non dipende dalla distanza senso¬ 
re - ruota (S). 

La cosa più interessante che risalta 
immediatamente agli occhi osservan¬ 
do le due suddette disposizioni è che, 
agli effetti di una perfetta temporizza- 
zione, supponiamo del punto di accen¬ 
sione in campo auto (corrispondente al 
punto d’incrocio delle sinusoidi), non è 
affatto richiesto che il sensore sia accu¬ 
ratamente posizionato rispetto al ma¬ 
gnete, per cui, in pratica, la messa a 
punto dell’insieme sensore - magnete 
risulterà enormemente semplificata. 

Gli esempi di applicazione del senso¬ 
re magnete/resistivo MRS sopra illu¬ 
strati sono ovviamente soltanto alcuni 
tra i tanti che la fantasia del progetti¬ 
sta potrebbe in pratica realizzare, e ciò 
sarà possibile quando questo dispositi¬ 
vo sarà disponibile in grandi quantità 
sul mercato. Non è inoltre esclusa la 
possibilità che vengano prodotti dispo¬ 
sitivi di questo tipo abbastanza sensi¬ 
bili da rivelare le variazioni del campo 
magnetico terrestre. In questo caso, es¬ 
si potrebbero, per esempio, trovare 
un’applicazione su larga scala nel set¬ 
tore del controllo del traffico. ■ 
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IDEE DI PROGETTO 


IGROMETRI ELETTRONICI 
REALIZZATI 
CON UN SENSORE 
DI UMIDITA’ CAPACITIVO 


questo sistema di misura delFumidità. Il circuito produce 
impulsi di durata proporzionale alla capacità Cxdel trimmer 
e alla capacità del rivelatore di umidità Cs = CO + AC. 
Facendo Ct = CO, la differenza tra gli implsi risulterà pro¬ 
porzionale a AC, vale a dire, alla porzione di capacità dipen¬ 
dente dalFumidità. In figura 2 sono riportati gli impulsi 
prodotti dai multivibratori MI e M2. L’impulso-differenza t3 


Questo sensore di umidità (codice Philips 2322 69190001) è 
essenzialmente costituito da un piccolo condensatore la cui 
capacità può essere variata dalFumidità atmosferica. In 
particolare, ^umidità influendo sul dielettrico (materiale 
isolante), varierà la sua costante dielettrica e di conseguen¬ 
za, anche la capacità di questo particolare condensatore. 

In figura 1 è riportato il principio di funzionamento di 



FIg. 1 - Principio di funzionamento di un Igrometro impiegante il sensore 
di umidità 232269190001 (Philips). 



Fig. 2 - Impulsi presenti nel circuito di fig. 1: la maggior o minore 
larghezza dell’lmpulso-differenza h dipende dalla variazione di capaci¬ 
tà prodotta dall’umidità. 



Fig. 3 - Igrometro che Indica l’umidità relativa mediante accensione di un LED. CI = 3... 40 pF; C3 = C2 = 47 pF; C4 = 22 pF; H = sensore di umidità. 
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IDEE DI PROGETTO 


A richiesta possiamo fornire il progetto completo di un igrometro analogo ma impiegante display a cristalli liquidi (LCD). 



è direttamente proporzionale a AC, e cioè alle variazioni di 
capacità del dielettrico del sensore. In figura 3 è riportato un 
igrometro nel quale il valore relativo di umidità può essere 
indicato mediante una fila di LED uno dei quali potrà emet¬ 
tere luce in corrispondenza del valore istantaneo del valore 
di umidità che si vuole misurare. 

A questo scopo sono stati sistemati in fila 16 LED, capaci 
di indicare valori di umidità relativa compresi tra il 20% e il 

90 %. La scala sotto! LED è divisa in intervalli del valore del pjg 4 . versione di igrometro. Il valore dell’umidità relativa è 
5% delFumidità. indicato mediante cifre LED. C1 = 3 ... 40 pF; C3 - C2 = 47 pF; C4 = 22 

Per il pilotaggio dei LED viene impiegato Fintegrato UAA pF; H = sensore di umidità. 
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IDEE DI PROGETTO 



count count stored in 

starts display driver 7Z89097 

Fig. 5 - Sequenza del treno degli impulsi prodotti nel circuito di fìg. 4. 

170. La tensione linearizzata VO’ del circuito di misura 
viene applicata all’integrato tramite un amplificatore ope¬ 
razionale che funziona da “voltage follower” con guadagno 
2. L’amplificatore operazionale impedisce che il circuito di 
misura venga caricato dall’impedenza d’ingresso dell’inte¬ 
grato che “accende” i LED, e nello stesso tempo provvede ad 
amplificare opportunamente la tensione linearizzata d’usci¬ 
ta Vo’. I valori dei resistori RI, R2 e R3 sono stati scelti in 
modo che: 

— il passaggio dell’accensione tra un LED e l’altro sia ben 
definito (1,2 V tra due terminali adiacenti); 

— il LED 1 si accenda in corrispondenza del 20% di umidità 
relativa (200 mV sul terminale 3 dell’integrato NE 532); 

— il LED 16 si accenda in corrispondenza del 95% dell’umi¬ 
dità relativa (950 mV sul terminale 3 dell’integrato NE 
532). 

Si tenga presente che l’eventuale variazione (spread) della 
tensione di riferimento interna (e cioè la tensione sul termi¬ 
nale 14) potrà rendere necessario sostituire R3 con un poten¬ 
ziometro da 47 kD. 

In figura 4 è riportata un’altra versione di igrometro dove' 
l’indicazione del valore di umidità è indicato mediante cifre 
LED. È un sistema di indicazione un po’ più complicato del 
precedente in quanto il valore dell’umidità relativa Hreicom¬ 
presa tra il 10% e il 90% è implementato mediante un display 
digitale. Viene impiegato un doppio contatore BCD 
HEF4518B che riceve impulsi di clock da un oscillatore a 10 
kHz, costituito, per esempio, dal multivibatore Mi. Impulsi 
diretti in senso positivo e prodotti da un terzo multi vibratore 
(presente nell’integrato LOCMOS HEF 4001B) vengono ap¬ 
plicati simultaneamente ai terminali di reset dei contatori e 
al terminale 4 del comparatore di tensione LM 339. 

In figura 5 si può vedere il treno degli impulsi interessati 
in questo processo. Quando sul terminale 4 dell’integrato 
LM339 è presente un impulso diretto in senso positivo, la 
tensione presente sui terminali 2 e 10 diminuisce, il conden¬ 
satore C si scarica per una durata pari a quella dell’impulso, 
e cioè 15 ms, e successivamente si ricarica in maniera da 
produrre una forma d’onda di tensione come indicato appun¬ 


to in figura 3h. Inoltre, la fine di ciascun impulso resetta il 
contatore consentendo in questa maniera l’inizio del conteg¬ 
gio degli impulsi di clock. 

La tensione presente sul terminale 11 dell’LM 339 (VO’) è 
proporzionale, come abbiamo già detto, al valore di umidità 
relativa Hrei . Via via che il condensatore C tende a ricaricar¬ 
si, anche la tensione presente sul terminale 10, tenderà ad 
aumentare fino ad eguagliare ed eventualmente a superare 
quella presente sul terminale 11, producendo in questa ma¬ 
niera sul terminale 13 un impulso di forma rettangolare la 
cui durata dipenderà dal valore dell’umidità relativa Hrei 
{figura 5c). Questo impulso viene differenziato in modo da 
produrre sul terminale 6 due impulsi istantanei: e precisa- 
mente un impulso diretto in senso positivo applicato alla 
linea dell’alimentatore tramite il diodo D, ed un impulso 
diretto in senso negativo che produrrà un corrispondente 
impulso positivo sul terminale 1 {figura 5d e 5e). Questo 
impulso finale che indica l’istante durante il quale le tensio¬ 
ni presenti sui terminali 10 e 11 risultano uguali, disattivai! 
meccanismo di disabilitazione del latch dei due integrati 
HE^14543B consentendo a loro di ricevere il conteggio istan¬ 
taneo effettuato dal contatore BCD. Questo conteggio, che in 
definitiva non è altro che la misura dell’umidità relativa 
Hrei, viene in pratica visualizzato mediante due cifre del 
display consentendo pertanto una lettura diretta dell’umidi¬ 
tà relativa Hrei. 


MISURA 

DI TEMPERATURA 
TRA - 28 “C E + 99 °C 
E INDICAZIONE DEL VALORE 
MEDIANTE DISPLAY LCD 

Anche in questo caso, il sensore della temperatura è il tipo 
al silicio (KTY 81/83/84). Il circuito è riportato in figura 1. Il 
campo delle temperature misurabili con questo circuito va 
da — 28 °C a + 99 °C con incrementi di 0,1 K. Il circuito 
impiega tre contatori decadici BCD HEF4029B; ciascun con¬ 
tatore è collegato aH’integrato HEF4543B impiegato per 
pilotare un indicatore a cristalli liquidi (LCD) a 7 segmenti. 
La frequenza di clock per i contatori (50 kHz), è fornita da tre 
invertitori contenuti in un circuito integrato invertitore HE- 
F4069UB. Il circuito di misura incorpora anche un compara¬ 
tore di tensione LM339 il cui compito è fornire un impulso la 
cui durata dovrà dipendere dal particolare valore della tem¬ 
peratura misurata. 

La tensione di alimentazione del circuito di misura è forni¬ 
ta da una sorgente a tensione costante (4,5 V) costituita dal 
transistore di commutazione TRI. Quest’ultimo è controlla¬ 
to da un impulso con frequenza di 1 Hz proveniente da un 
contatore binario (64 Hz) HEF4040B. Questo stesso impulso 
provvederà ad attivare i contatori assicurando in questo 
modo che al circuito venga fornita (ogni secondo) tensione 
soltanto per un breve periodo. 

Questa struttura circuitale serve a fissare l’assorbimento 
complessivo di corrente su un valore approssimativo di 200 
fjA, e consente quindi all’apparecchio di misura di lavorare 
impiegando solo 4 batterie a stilo da 1,5 V. 
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IDEE DI PROGETTO 


Vp = 4,5 V 

BC558B ^ BC558B 


330 pF 



Po Pi 
PL 

P2 

P3 

CP 



CE HÉF4029B 

fc 

BIN/DEC 



UP/DN 

Oo Oi 

02 

03 


Segno + 


Back piate 
display a cristalli 
liquidi 


Og Of O0 Od Oc Ob Og 

r I I I I I 


Display a 7 segmenti 
(decine) 


Og Of Og Od Oc Ob Og 

Ti ri I I I 


Display a 7 segmenti 
(unità) 


Da 

Db De Dd 

LD 


Bl 

HEF4543B 

PH 


Pg Of 

Oe Od Oc Ob Og 

J 1 1 1 1 1 1^ 


Display a 7 segmenti 
(decimali) 


FIg. 1 - Circuito per la misura di temperature da —28*'C a +99 °C. Il valore della temperatura è indicato mediante display a cristalli liquidi (LCD). 
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IDEE DI PROGETTO 



Fig. 2 - Sequenza degli impulsi nel circuito di fig. 1. L’impulso finale (Vp) 
ha una durata direttamente proporzionale al valore della temperatura da 
misurare. I contatori decadici HEF4029B vengono attivati solo per il 
tempo della durata di questo impulso, per cui il numero presentato dai 
display LCD dovrà essere ritenuto il valore di temperatura desiderato. 


Il conteggio comincia in corrispondenza dell’inizio di cia¬ 
scun impulso ad 1 Hz, e il condensatore C viene caricato 
tramite il transistore TR2. La tensione Vm ricavata ovvia¬ 
mente dal sensore di temperatura al silicio e il cui valore 
dipende dal valore della temperatura, viene applicata al 
terminale 4 dell’integrato LM339, mentre una tensione di 
riferimento fissa Vg (superiore a Vm) viene applicata al ter¬ 
minale 7. Man mano che il condensatore C si carica, aumen¬ 
ta anche il valore della tensione applicata ai terminali 5 e 6, 
come appunto indicato nella figura 2a. 

Questa stessa tensione produce sui terminali 1 e 2, gli 
impulsi indicati nei diagrammi 2 (b) e 2 (c), e di conseguenza, 
produrrà anche sul punto P l’impulso riportato in (d). La 
valutazione della durata di questo impulso finale il quale, 
come abbiamo detto, è direttamente proporzionale alla tem¬ 
peratura, è effettuata da parte dei contatori e successiva¬ 
mente presentata dagli indicatori numerici. 

All’inizio di ciascun periodo di misura (vale a dire all’ini¬ 
zio di ciascun impulso ad 1 Hz), i contatori vengono presetta¬ 
ti in corrispondenza di “ 28 ®C, e contano indietro fino a 0 °C; 
durante questo tempo sul display viene presentato il segno - 
ve. Dopo questa fase, i contatori iniziano a contare in avanti 
e sul display sarà presentato il segno -f ve. Anche il display a 
cristalli liquidi è pilotato da un segnale a 32 Hz derivato dal 
contatore binario HEF4040B. ■ 


MISURA DI TEMPERATURE 
TRAODE 100 «C 
CON I SENSORI AL SILICIO 
KTY81/83/84 



I sensori di temperatura planari al silicio KTY81/83/84 
sono stati sviluppati come alternativa ai sensori più conven¬ 
zionali, costituiti dai termistori a coefficiente di temperatura 
negativo e positivo (termistori NTC e PTC). Questi nuovi 
dispositivi basano il loro funzionamento sul fatto che la 
temperatura influisce sulla resistività del silicio. 

In figura 1 è riportato un circuito capace di misurare tem¬ 
perature comprese tra 0 “ e 100 °C. In questo circuito, il 
sensore al silicio è inserito in un ramo di un circuito a ponte. 
La tensione di alimentazione del ponte di misura è ricavata 
da un diodo Zener, e risulta quindi stabilizzata. Un partitore 
di tensione formato dai resistori R2, R3 e R4 consente di 
fissare la tensione stabilizzata data dallo zener al valore 
approssimato di 2,5 V. Il circuito impiega un amplificatore 
operazionale NE 532, una metà del quale (Ai) viene usata 
come trasformatore di impedenza; l’altra metà (Ag), viene 
usata come amplificatore. Il campo di tensioni disponibili 
fornite all’uscita del ponte va da 0 a 5 V; il ponte presenta 
cioè una sensibilità di 50 mV/K. La calibratura del circuito 
si effettua in corrispondenza delle temperature estreme da 
misurare. 


Fig. 1 - Ponte per la misura della temperatura. Fornisce tensioni di uscita 
comprese tra 0 V e 5 V, corrispondenti a valori di temperatura compresi 
tra 0°C e 100 ‘’C. Se ben calibrato, questo circuito può dare misure di 
temperatura con un errore inferiore a ± 0,2 "’C. 


Per prima si stabilisce l’uscita corrispondente al valore di 
tempertura di 0*^. Questa uscita è 0 °C e si ottiene regolando il 
resistore R9. Successivamente si calibra l’uscita corrispon¬ 
dente alla temperatura di 100 regolando il resistore R4. 
La tensione d’uscita del ponte sarà in questo caso 5 V. 

Se la calibrazione è fatta a dovere, l’errore di misura che 
questo semplice ponte può dare (e che comprende anche gli 
effetti della tensione di saturazione dello stadio finale Az), si 
aggira su ± 0,2 ®C. g 
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PROGETTI 


METRONOMO 

ELETTRONICO 

di Reiner Paetzold 


Con questo circuito è possibile sostituire il metronomo mecca¬ 
nico in tutte le sue applicazioni. Il circuito consiste di un 
temporizzatore variabile basato sul circuito integrato 555, 
che è collegato come multivibratore astabile; un altoparlante 
fornisce il segnale acustico in corrispondenza ad ogni oscilla¬ 
zione del metronomo. 



1 1 circuito di questo metronomo 
(figura 1) è molto semplice: oltre 
al multivibratore astabile (555), 
la cui frequenza viene determinata da 
R (RI più Pi) e da Cl, esso comprende 
un trasduttore acustico (altoparlante) 
preceduto dal transistore amplificato- 


re finale Tl. 

Il condensatore Cl viene caricato 
tramite R, ed il punto di giunzione tra 
questi due componenti è collegato ai 
piedini 2, 6 e 7 di ICl. Ad entrambi gli 
ingressi 6 (valore di soglia) e 2 (trigger) 
è collegato, all’interno del c.i., un com¬ 


paratore; questi due comparatori agi¬ 
scono su un flip flop (figura 2), Quando 
il livello di tensione al piedino 6 corri¬ 
sponderà a 2/3 della tensione di ali¬ 
mentazione il flip flop commuterà, per 
poi ritornare allo stato iniziale quando 
il livello al piedino 2 sarà 1/3 della ten¬ 
sione di alimentazione. Il segnale di 
uscita del flip flop pilota alternativa- 
mente il transistore finale ed il transi¬ 
store interno di scarica del condensato- 
re, il cui collettore è collegato al piedino 

7 del circuito integrato. Lo stato del flip 
flop corrispondente al livello 2/3 Vb al 
piedino 6, pilota in conduzione il tran¬ 
sistore di scarica: il condensatore Cl 
(figura 1) viene rapidamente scaricato, 
in quanto l’emettitore è direttamente 
collegato a massa. Quando la tensione 
ai capi del condensatore sarà scesa ad 
un livello pari ad 1/3 Vb, il comparato¬ 
re collegato al piedino 2 darà al flip flop 
un impulso di reset, il transistore di 
scarica verrà interdetto ed il condensa¬ 
tore potrà nuovamente iniziare a cari¬ 
carsi, tramite R. Quando verrà nuova¬ 
mente raggiunta la tensione 2/3 Vb, il 
ciclo ricomincerà dall’inizio. Alf uscita 
(piedino 3) appare una tensione ad on¬ 
da rettangolare utilizzabile per aziona¬ 
re l’altoparlante. La potenza disponibi¬ 
le è sufficiente a pilotare direttamente, 
tramite un condensatore elettrolitico, 
un piccolo altoparlante di impedenza ^ 

8 a. 

Il pilotaggio diretto dell’altoparlante 
tramite un condensatore elettrolitico 
non dà risultati soddisfacenti dal pun¬ 
to di vista del volume acustico. Per que¬ 
sto motivo, è anche possibile inserire 
tra l’uscita del 555 e l’altoparlante un 
semplice stadio amplificatore di poten¬ 
za ad un solo transistore: il collega¬ 
mento è visibile nello schema di figura 
1. Il potenziometro P2 serve a regolare 
il volume del segnale acustico; questa 
regolazione produce purtroppo anche 
una variazione della frequenza, che 
aumenta con la diminuzione del volu¬ 
me. 



Fig. 1. Schema del metronomo: il pilotaggio dell’altoparlante potrà essere diretto (schema a 
destra) oppure potrà avvenire tramite un transistore di uscita (T1), che permette dì aumentare il 
volume acustico. 


Ingresso 
valore di soglia 



Uscita 

Scarica del 

condensatore 

temponzzat. 


Ingresso di 
trigger 


I, Reset 


.J 


Fig. 2. I circuiti interni dell’integrato 555. 
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PROGET 



Fig. 3. Piste di rame dei circuito stampato 


ELENCO DEI COMPONENTI 


1 C.j. 555 
1 BC 160 o simili 

1 Condens, elettrol. da 10 juF/10 V 
' 1 Condens. elettrol. da 100 //F/10 V 
1 Resist. da 68 D 
1 Resist. da 100 Q 
1 Resist. da 15 kO 
1 Potenz. da 1 kO 
1 Potenz. da 220 kO 
1 Piccolo altoparlante ^80 
1 Circuito stampato 
1 Clip per batteria 
1 Deviatore a levetta 
1 Bcitlerìa da 9 V 


FREQUENZA VOLUME 



Fig. 4. Disposizione dei componenti sul circui¬ 
to stampato. 

Utilizzazione pratica del circuito 

Il montaggio potrà essere eseguito 
molto facilmente utilizzando il circuito 
stampato ài figura 3 (in figura 4 è possi¬ 
bile osservare la disposizione dei com¬ 


ponenti); il circuito stampato ha spazio 
disponibile anche per il montaggio del¬ 
l’amplificatore finale a transistore. 
L’altoparlante è montato esternamen¬ 
te al circuito stampato. L’alimentazio¬ 
ne potrà avvenire mediante una batte¬ 
ria da 9 V, oppure con un alimentatore 
di rete. La cadenza del metronomo po¬ 
trà variare tra 40 e 210 battute al minu¬ 
to (0,7...3,5 Hz). 

I diversi tempi musicali corrispondo- 


no alle seguenti frequenze: 

Largo 

40-60 battute 
/min. 

Larghetto 

60-66 battute 
/min. 

Adagio 

66-76 battute 
/min. 

Andante 

76-108 battute 
/min. 

Moderato 

108-120 battute 
/min. 

Allegro 

120-168 battute 
/min. 

Presto 

168-208 battute 


/min. 

I tempi potranno essere predisposti 
mediante PI, sia ad orecchio che con¬ 
tando le battute. 


FOTOGRAFARE 
ANIMALI IN PIENA 
OSCURITÀ* MEDIANTE 

INFRAROSSI 


Klaus Hantke 

Questo apparecchio permette di scattare inconsuete fotogra¬ 
fie di animali selvatici o notturni in libertà, mediante un’in¬ 
gegnosa “trappola*' fotoelettrica. Le informazioni rilevate 
dalla barriera fotoelettrica vengono elaborate allo scopo di 
azionare sia la macchina fotografica che la lampada flash. 


G li “hobby*' fuori dall’ordinario 
necessitano spesso di notevole 
impegno. Quando si vogliano 
fotografare animali selvatici durante 
la notte, il compito è spesso reso diffici¬ 
le dalle condizioni atmosferiche e dalle 
lunghe attese necessarie. Per ovviare a 
questi inconvenienti è stato ideato un 
circuito che, tenendo conto della situa¬ 
zione tecnica attuale, sarà in grado di 
soddisfare alle seguenti condizioni: 


• La barriera fotoelettrica a raggi in¬ 
frarossi dovrà essere attivata me¬ 
diante impulsi ad una frequenza di 
circa 10 kHz, in modo da ottenere 
caratteristiche di lunga portata e 
basso assorbimento di corrente. 

• La parte costante del segnale, cau¬ 
sata dall’illuminazione diffusa am¬ 
bientale, non dovrà in alcun modo 
attivare il dispositivo. 

• Durante la ripresa fotografica, il cir¬ 


cuito non dovrà tenere conto di 
eventuali nuove informazioni che lo 
possano attivare. 

• Per facilitare Tallineamento della 
barriera fotoelettrica, dovrà essere 
previsto un cosiddetto “beam- 
finder“, cioè un dispositivo atto a 
traguardare il perfetto allineamen¬ 
to del trasmettitore con il ricevitore. 

# Dovranno essere attivati in sequen¬ 
za tre lampeggiatori elettronici. 
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• Dovrà essere possibile collegare un 
lampeggiatore ad alta velocità 

• Dovrà essere disponibile un segnale 
per l’azionamento dell’otturatore 
della macchina fotografica. 

Funzionamento del dispositivo 

L’apparecchio funziona automatica- 
mente ed interviene con grande rapidi¬ 
tà. 

Lo schema illustrato in figura 1 mo¬ 
stra i cinque gruppi funzionali del di¬ 
spositivo: trasmettitore IR, ricevitore 



Fig. 2. Diagramma degli impulsi nello stadio a coincidenza. I segnali vengono accuratamente 
elaborati in modo che aH’uscita (curva inferiore) non avvengano impulsi di scatto fuori tempo. 



Fig. 1. Schema completo della “trappola fotografica“. Il circuito entrerà in azione quando verrà interrotta la barriera fotoelettrica. 
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Hg. 3. Sequenza degli impulsi nei diversi segnali: la sequenza temporale degli eventi è segnata 
dalle frecce. 


Commutatore a 12 posiz. 
SA. SB. se 


o 

+12V 

Pannello frontale 


Fig. 4. Commutatore rotativo con i resistor! 
montati: in questo modo sarà possibile pre¬ 
montare i commutatori a 12 vie completi dei 
rispettivi resistor!. 


tronico che emette un segnale solo 
quando siano contemporaneamente in 
atto due diversi eventi), stadio genera¬ 
tore di impulsi ed alimentatore. Ver¬ 
ranno dapprima presi in considerazio¬ 
ne i singoli elementi del circuito, allo 
scopo di poter meglio comprendere in 
seguito come essi funzionino collegati 
tra loro. 

Il trasmettitore a raggi infrarossi è 
molto semplice: due porte NAND colle¬ 
gate ad un circuito RC producono la 
frequenza degli impulsi (circa 10 kHz). 
Questo oscillatore comanda diretta- 
mente un transistore di commutazione 
che eroga la corrente impulsiva neces¬ 
saria per alimentare i diodi all’infra¬ 
rosso LD 271. 

La corrente inversa del diodo rice¬ 
vente (BP 104) varia a seconda della 
luce incidente; questa variazione viene 
amplificata dal transistore T2. Il con- 


» 




IR, stadio a coincidenza (circuito elet- 
densatore di accoppiamento da 100 nF 
sopprime il segnale dovuto aH’illumi- 
nazione ambientale costante, in modo 
che soltanto la frequenza dell’oscillato¬ 
re che pilota il trasmettitore possa esse¬ 
re successivamente elaborata. Con il 
TBA 4050B, il livello del segnale viene 
elevato a circa 12 V, per la successiva 
elaborazione, che avverrà nello stadio 
a coincidenza. 

Lo stadio a coincidenza provvede ad 
associare opportunamente il segnale 
dell’oscillatore trasmittente a quello 
proveniente dall’uscita dello stadio ri¬ 
cevente. Il diagramma di figura 2 mo¬ 
stra l’interdipendenza tra i diversi se¬ 
gnali. Se il trasmettitore ed il ricevitore 
sono allineati tra loro, sarà possibile 
rilevare il segnale ricevuto al piedino 
13 di IC2a. I due altri ingressi (piedini 
11 e 12), collegati in parallelo, rilevano 
la condizione di livello logico “alto“ del 
segnale dell’oscillatore. La durata del¬ 
la permanenza a questo livello viene 
però abbreviata da R2, R3, DI e C2, che 
provocheranno anche uno sfasamento 
dell’impulso, in modo che, nel momen¬ 
to in cui arriva un segnale proveniente 
dall’oscillatore, il piedino 13 di IC2a 
rimanga sempre al livello logico “bas- 
so“. Lo stato dell’uscita (piedino 10) ri¬ 
marrà perciò invariato. 

Se un oggetto in movimento inter¬ 
romperà il raggio infrarosso, verrà in¬ 
terrotto il flusso di segnali provenienti 
dal ricevitore e l’uscita del TBA 4050 
rimarrà perciò costantemente a livello 
“alto“. I segnali dell’oscillatore tra¬ 
smittente, provenienti dal piedino 11 di 
ICl (uscita di una porta logica che fun¬ 
ziona da squadratore di impulsi), pos¬ 
sono ora essere trasferiti all’uscita (pie¬ 
dino 10) di IC2a. Nel periodo di pausa 
tra due impulsi (livello “basso“) si for¬ 
ma una specie di “finestra", che per¬ 
mette di rilevare la presenza di un og¬ 
getto che attraversa il raggio. La lar¬ 
ghezza della finestra è di circa 40 \is: 
per questo motivo, alla frequenza di 
clock di 10 kHz, il tempo morto restante 
sarà di 60 ps. Come dimostra il seguen¬ 
te calcolo, questo tempo morto può es¬ 
sere generalmente trascurato. 

Esempio: perchè un oggetto possa es¬ 
sere rilevato con sicurezza, quest’ulti¬ 
mo dovrà interrompere il raggio della 
barriera fotoelettrica per un tempo 
maggiore di 60 ps. Per poter essere loca¬ 
lizzato con sicurezza, un oggetto lungo 
2 cm dovrà perciò avere una velocità 
massima corrispondente a quella cal¬ 
colata con la seguente formula: 

V= 2 cm _ y _ 2 10 

60 jLis 60 • 10^ S 
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Fìg. 6. Piste di rame del circuito stampato principale, che alloggia tutti i componenti escluso il 
ricevitore ed i comandi. 


Tabella 1 

Posizione 
del commutat. 

Tempo (t) 
ms 

1 

0,5 

2 

1.0 

3 

2,0 

4 

5,0 

5 

10,0 

6 

20,0 

7 

50,0 

8 

100,0 

9 

200,0 

10 

500,0 1 

11 

1000 

12 

2000 



Fig. 7. Circuito stampato del ricevitore. Poiché 
il ricevitore dovrà essere piazzato in un luogo 
diverso da quello del trasmettitore, questo cir¬ 
cuito stampato dovrà essere montato separa¬ 
tamente. 


L’impulso aziona il “winder“ della 
macchina fotografica ed il lampo 

Dopo la ricezione di un segnale di 
scatto, lo stadio generatore di impulsi 
produrrà i segnali necessari all’aziona¬ 
mento del “winder“ (dispositivo moto¬ 
rizzato di avanzamento e scatto della 
macchina fotografica) e di uno o più 
lampeggiatori elettronici. I lampeggia¬ 
tori elettronici dovranno essere colle¬ 
gati ai morsetti g...k ed il “winder“ al 
morsetto f. Tramite l’ingresso ausilia¬ 
rio “ext“ (c) potrà essere inserito un 
segnale di scatto supplementare che, in 
corrispondenza ad una delle due posi¬ 
zioni di SI, potrà essere associato logi¬ 
camente all’informazione proveniente 
dalla barriera fotoelettrica. 

Lo stadio generatore di impulsi con¬ 
siste principalmente di un dispositivo 
ciclico formato da multivibratori mo¬ 
nostabili. Il diagramma di figura 3 mo¬ 
stra la successione dei diversi impulsi. 


Quando un segnale di scatto prove¬ 
niente dal piedino 10 di IC2 o dal mor¬ 
setto “ext“ raggiunge l’ingresso corri¬ 
spondente al piedino 4 di IC4a, il fronte 
di commutazione positivo di il provoca 
il “set“ dei flip flop (tipo “D“) IC7a ed 
IC7b. IC7a provvede a bloccare IC2b in 
modo che non possa più reagire ad 
eventuali impulsi successivi. Tramite 
IC7a ed il morsetto “fviene impartito 
alla macchina fotografica l’ordine di 
“aprire rotturatore“. Se il “winder“ 
(azionamento motorizzato della mac¬ 
china fotografica) è predisposto per 
scattare fotografie singole e l’otturato¬ 
re della macchina fotografica è in posi¬ 
zione “B“, quest’ultimo rimarrà aperto 
per tutto il tempo in cui il segnale conti¬ 
nuerà a pilotare T3. Poiché è necessa¬ 
rio un certo tempo per la completa aper¬ 
tura dell’otturatore ed inoltre non è 
sempre possibile disporre in maniera 
ottimale la barriera fotoelettrica, è sta¬ 
to necessario prevedere un certo “tem¬ 


po di attesa“, che potrà essere variato 
mediante SA. 

Una volta trascorso t1, inizierà t2, 
durante il quale verrà acceso il lampeg¬ 
giatore 1 (LAMP 1). Poiché di solito al 
contatto del lampo é presente l’intera 
tensione del condensatore, l’accensio¬ 
ne avviene tramite un tiristore, che de¬ 
ve avere una tensione di blocco mag- > 
giore di 500 V. Lo spegnimento avverrà 
automaticamente quando la corrente 
raggiungerà un livello inferiore al va- 
lore di mantenimento. Una volta tra¬ 
scorso t2, inizierà t3 e si accenderà il 
lampeggiatore 2; alla fine di questo in¬ 
tervallo inizierà tKI , durante il quale si 
accenderà il lampeggiatore 3. Con l’ac¬ 
censione del lampeggiatore 3 il ciclo 
avrà termine. 

Il fronte discendente di tKI causerà 
l’azzeramento del ciclo. T3 verrà inter¬ 
detto, provocando così la chiusura del¬ 
l’otturatore. Se S2 si trova nella posi¬ 
zione indicata sullo schema, dopo il re- 
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STAZIONE DI SALDATURA 


STAZIONE ELEHRONICA DI SALDATURA MS 8000 

È un nuovissimo complesso modulare di saldatura, frutto di 
una laboriosa ricerca d'avanguardia nel settore 
dell’ergonomia. 

I singoli moduli che lo compongono sono assai 
maneggevoli, di costruzione robusta e corppatta e possonp 
essere acquistati anche singolarmente. 

VERSATILITÀ 

Si può collegare l’unità di regolazione della temperatura 
TCS 800 o TCS-D 800 direttamente al trasformatore a 
norme di sicurezza a 24 V SNT 80, adatto per saldatori di 
potenza sino a 80 W. 

CARAHERISTICHE 

• Eccezionale potenza (80 W/360 °C) 

• Apparecchiature singole componenti la stazione, 
maneggevoli e compatte 

• Imbuto porta saldatore in ceramica 

• Visualizzazione digitale della temperatura con il modulo 
TCS-D 800 

• Veloce tempo di riscaldamento tramite l’elemento 
riscaldante controllato a PTC 

• Cavo di alimentazione al saldatore particolarmente 
resistente al calore 

, • Straordinaria durata delle punte e degli elementi 
riscaldanti 

Stazione elettronica completa di modulo di regolazione di 
temperatura 

TCS 800 {LU/3720-10) LU/3720-00 

TCS-D 800 (LU/3730-10) LU/3730-00 




Regolatore elettronico della 
temperatura TCS 800 

Alimentazione: 24 V 
Campo di regolazione della 
temperatura alla punta: 150 -r 400 °C 
Segnalazione visiva del riscaldamento 
a LED rosso 
LU/3720-10 


Regolatore elettronico della 
temperatura con visualizzatore 
digitale TCS-D 800 

Dati tecnici: come TCS 800 
Indicazione della temperatura: in °C a 
mezzo diodi a cristalli liquidi a 3 cifre 
LU/3730-10 


Trasformatore di rete ad isolamento 
di sicurezza SNT 80 

Potenza nominale: 80 VA 
Primario: 220 V 50/60 Hz 
Secondario: 24 V 
Classe d’isolamento: E 
Lunghezza cavo d’alimentazione in 
PVC: 2 m 
LU/6410-00 



Saldatore completo di punta tipo CD 
a lunga durata TE50/600 

Potenza: 80 W 

Temperatura di punta: 360 °C 

Tempo di riscaldamento: 35 s 

Peso senza cavetto: 35 g 

Lunghezza cavo gomma siliconica: 1,5 m 

Alimentazione: 24 V 

LU/3740-20 


Supporto porta saldatore A09 

Può essere fissato sia a destra che a 
sinistra del trasformatore SNT 80. 
LU/4150-30 



Punte intercambiabili lunga durata ERSADUR: 


602ED 602CD 

LU/5002-00 LU/5004-00 


602BD 602SD 

LU/5006-00 LU/5008-00 


G.B.C. 

Italiana 


DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA 









































una nuova gamma dì KIT al servìzio 

dell’ Hobbista. 



INDICATORE DI LIVELLO A 16 LED 
KK625 "KAPPAKIT" 

Sostituisce Tormai sorpassato indicatore di 
livello ad indice dando una sensazione visiva 
immediata delTintensità sonora fornita da 
qualsiasi impianto di amplificazione. 
Alimentazione: 10 ^ 14 Vc.c. 

Assorbimento: 15 mA 
Sensibilità: 700 mV 
SM/7105-00 

£. 22.900 




AMPLIFICATORE LINEARE FM/IW 
KK645 "KAPPAKIT" 

Amplificatore lineare per la gamma FM. 
Ideale per essere usato in coppia con il 
trasmettitore KK600. 

Gamma di frequenza: 88 -ì- 108 MHz 
Alimentazione: 9-^12 Vc.c. 

Impedenza d’uscita: 50 O 
Potenza 1 W R.F. 

SM/7109-00 

£. 10.000 



DECODIFICATORE STEREO 
KK690 "KAPPAKIT" 

Trasforma qualsiasi ricevitore FM mono in un 
ottimo ricevitore stereofonico. 

La sintonizzazione di un’emittente 
stereofonica è visualizzata con diodo LED. 
Alimentazione: 9-^14 Vc.c. 

Impedenza d’ingresso: 50 kO 
Distorsione: 0,3% 

Impedenza d’uscita: 4 kO 
Sensibilità: 50 mV MPX 
SM/7118-00 £ 13.500 


LAMPEGGIATORE A LED 
KK680 " KAPPAKIT" 

Dispositivo di estrema semplicità costruttiva 
con infinite possibilità di impiego. 

La sua caratteristica di accensione alternata 
tra un led e l’altro costituisce un efficace 
dispositivo avvisatore ed un simpatico 
gadget. 

Alimentazione: 3-^6 Vc.c. 

Assorbimento: 10 mA circa 

SM/7116-00 

£. 3.500 



CARICA BAHERIE AL Ni/Cd 
KK640 "KAPPAKIT" 

Dispositivo utile nel campo hobbistico dove 
è comune l’uso di batterie di tipo 
ricaricabile. 

La ricarica avviene con corrente costante. 
Alimentazione: 15 Ve.a. 

Correnti di carica: 10-25-45-100-150 mA 
Tensione max di carica: 15 Vc.c. 
Trasformatore (non fornito): 220 -r- 15 V/5 VA 
SM/7108-00 

£. 19.900 


PREAMPLIFICATORE STEREO 
EQUALIZZATO R.I.A.A. 

KK685 "KAPPAKIT" 

Circuito che, inserito in un amplificatore 
sprovvisto di ingresso magnetico, permette, 
grazie all amplificazione e alla dovuta 
equalizzazione del segnale, l'uso di un 
giradischi con testina magnetica. 
Alimentazione: 20 ^ 30 Vc.c. 

Impedenza d’ingresso: 47 kO 
Segnale max ingresso: 15 mV 
Guadagno: 40 dB circa 
SM/7117-00 

£. 10.000 



RIDUnORE DI TENSIONE 
DA 12 a 6-7, 5-9 Vc.c. 

KK675 "KAPPAKIT" 

Dispositivo indispensabile per alimentare 
tutte quelle apparecchiature funzionanti a 
6-7, 5 o 9 V tramite i 12 Vc.c. di una 
batteria di autovettura. 

Tensione d’ingresso: 12 Vc.c. 

Tensione d’uscita: 6-7, 5-9 Vc.c. 

Corrente massima: 800 mA 

SM/7115-00 

£. 6.500 


1 Prezzi sono comprensivi di IVA 
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set di IC7a il circuito rimarrà pronto ad 
iniziare in qualunque istante un nuovo 
ciclo. Nella posizione “1“ di S2, sarà 
invece necessario premere il pulsante 
Tl per riattivare il circuito. Questo vale 
anche se S2 viene portato dalla posizio¬ 
ne 1 alla posizione 2. 

Sono possibili esposizioni multiple 
e serie di fotogrammi 

Gli impulsi t2, t3, tKI vengono con¬ 
frontati logicamente in IC2c, ed elabo¬ 
rati in modo da poter azionare un lam¬ 
peggiatore ad alta velocità tramite il 
morsetto “g‘'. Evidentemente potrà es¬ 
sere collegato a questo morsetto anche 
un normale lampeggiatore, provvisto 
di regolatore delhintensità luminosa. 
Poiché di solito non è possibile scattare 
più di 5 lampi al secondo con lo stesso 
lampeggiatore, dovrà essere previsto 
un intervallo sufficiente tra due lampi 
successivi. 

In tabella 1 sono elencati i tempi che 
si possono predisporre mediante SA, 
SB, se (tre commutatori a 12 posizio¬ 
ni). Il cablaggio potrà essere semplifi¬ 
cato facendo riferimento d\\si figura 4. 
Per collegare la macchina fotografica 
ed il lampeggiatore (od i lampeggiato- 
ri) alle corrispondenti prese, sarà op¬ 
portuno usare gli appositi cavetti di 
prolunga disponibili in commercio; 
uno dei connettori di estremità di cia¬ 
scuno di questi cavetti dovrà essere so¬ 
stituito con una spina cinch. Anche il 
collegamento al “winder‘‘ dovrà essere 
fatto con un analogo cavetto. figura 
5 mostra un possibile montaggio dei 
componenti sul pannello anteriore. 

Esempi di utilizzazione di questo ap¬ 
parecchio: 

1. Illuminazione multipla di un ogget¬ 
to; saranno necessari i seguenti colle¬ 
gamenti: 

# i lampeggiatori 1...3 dovranno esse¬ 
re collegati alle prese LAMP 
1...LAMP 3; 

# il contatto per il lampo della macchi¬ 
na fotografica dovrà essere collega¬ 
to alla presa “ext‘‘; 

# SI dovrà essere aperto. 

Dovrà poi essere predisposto, me¬ 
diante SA, SB, se, il ritardo di attiva¬ 
zione; sulla macchina fotografica do¬ 
vrà essere regolato il tempo di ottura¬ 
zione necessario (t1 + t2 + t3). Poiché 
rilluminazione sarà tripla, il diafram¬ 
ma dovrà essere chiuso di circa uno 
scatto e mezzo rispetto all’apertura ne¬ 
cessaria per il lampo singolo. Ora non 
rimane che mettere a fuoco la zona del 
probabile soggetto e premere il pulsan¬ 
te di “scatto^: avverrà immediatamen¬ 
te la ripresa fotografica. 

2. Riprese multiple mediante barriera 
fotoelettrica; dovranno essere predi- 



Fig. 8. Disposizione dei componenti sui circuito stampato principale. I resistor! con valori non 
normalizzati, per esempio 5kQ, dovranno essere realizzati mediante collegamento in parallelo di 
più elementi. 


sposti i seguenti collegamenti: 

• montare nella posizione prevista la 
barriera fotoelettrica, collimando il 
trasmettitore ed il ricevitore me¬ 
diante il “beam-finder“ (l’operazio¬ 
ne sarà ultimata quando il LED si 
spegnerà); 

• disporre i commutatori Si ed S2 nel¬ 
le posizioni indicate in figura 1 ; 

• collegare alla presa f il “winder“ del¬ 
la macchina fotografica. 

Ora dovrà essere regolata la durata 
della ripresa, mediante SA, SB, SC, 
mentre il “winder“ dovrà essere predi¬ 
sposto per il numero di foto al secondo 
che si vogliono scattare. Dopo che sa¬ 
ranno state preparate per lo scatto sia 
la macchina fotografica che la “trap- 
pola“ fotoelettrica, non resterà che at¬ 
tendere, per esempio, che una volpe la¬ 
sci la sua tana. Con un pizzico di fortu¬ 


na, se l’animale selvatico percorrerà il 
sentiero attrezzato con la barriera foto- 
elettrica, sarà possibile scattare un’in¬ 
tera serie di fotografie, che finirà sol¬ 
tanto con la fine del rullino, oppure con 
l’allontanamento dell’animale. 



Fig. 9. Disposizione dei componenti sul c.s. del 
ricevitore. Alcuni resistor! sono montati in posi¬ 
zione verticale, per motivi di risparmio di spa¬ 
zio 
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TABELLA 2 - ELENCO DEI COMPONENTI 


Resistori: 

Semiconduttori: 

1 180 Q 

6 BC 237B (T3...T8) 

1 330 Q 

1 BC 327B (T1) 

5 1 kO 

1 BC 416C oppure BC 307 (T2) 

1 1,2 kO 

4 TIC 106 D oppure B100/2 (triac) 

3 2,2 kQ 

2 LD 271 (diodi IR) 

1 2,7 kQ 

1 BP 104 (fotodiodo) 

1 4,7 kO 

2 1N 4148 

3 5 kO 

1 LED 

1 5,6 kO 

5 10 kQ 

1 B40 CI 000 

3 18 kQ 

Condensatori: 

1 27 kQ 

1 560 pF 

3 47 kQ 

1 1,5 nF 

1 56 kQ 

2 6,8 nF 

10 100 kQ 

1 15 nF 

3 180 kQ 

6 100 nF 

3 470 kQ 

7 330 nF 

4 1 MQ 

^ 1 /jF (elettrolitico) 

3 1,8 MQ 

2 3,3 jjf (elettrolitici) 

3 4,7 MQ 

6 10 MQ 

2 470 fjF (elettrolitici) 

* 2 X 10 kQ in parallelo 

Varie: 

1 Trasformatore per 
montaggio su c.s., 

Circuiti integrati: 

220 V/12 V, 1,5 VA 

1 7812 (IC8) 

1 Fusibile da 0,1 A 

1 4013 (IC7) 

6 Prese cinch 

1 4023 (IC2) 

1 Pulsante 

1 4093 (IC1) 

2 Deviatori unipolari 

3 4098 (IC4, 5, 6) 

3 Commutatori rotativi 

1 TDA 4050B (ICS) 

a 12 posizioni 


L’alimentazione può essere 
dalla rete oppure a batteria 

Poiché sia il circuito integrato com¬ 
paratore che gli stadi monostabili han¬ 
no un punto di lavoro costante, la ten¬ 


sione di alimentazione deve essere sta¬ 
bilizzata a 12 V mediante il regolatore 
7812. Volendo potrà essere invece ado¬ 
perata una batteria per Talimentazio- 
ne, in modo da rendere Tapparecchio 
indipendente dalFalimentazione di re¬ 


te. La corrente assorbita con il circuito 
pronto a scattare è circa 40 mA. 

Per facilitare la costruzione è stato 
progettato un circuito stampato (figura 
6), sul quale potranno essere montati 
tutti i componenti, compreso Talimen- 
tatore di rete. Soltanto il ricevitore, che 
dovrà essere piazzato in una posizione 
diversa da quella del trasmettitore, ver¬ 
rà montato su un circuito stampato se¬ 
parato (figura 7). I diodi emettitori di 
raggi infrarossi ed i relativi resistori di 
caduta non saranno montati su un cir¬ 
cuito stampato. In figura 8 è illustrata 
la disposizione dei componenti sul cir¬ 
cuito stampato principale, ed in figura 
9 quella sulla parte ricevente. Se l’ap¬ 
parecchio sarà alimentato a batteria, 
non sarà necessario montare i compo¬ 
nenti relativi aH’alimentatore di rete. 
Prevedendo l’impiego di entrambi i tipi 
di alimentazione, sarà opportuno mon¬ 
tare una presa jack provvista dell’in¬ 
terruttore TA, che avrà il compito di 
escludere l’alimentatore di rete: per il 
collegamento di questo interruttore do¬ 
vrà essere interrotta una delle piste di 
rame deH’alimentazione. In Tabella 2 
sono elencati i componenti necessari 
per la costruzione di questo circuito. 
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INTERFONO AD 
ONDE CONVOGLIATE 

A DUE CANALI 

di Winfried Knobloch, Hans Wollner \ 


Questo circuito permette di realizzare un sistema interfonico 
ad onde radio di bassa frequenza (onde lunghe) convogliate 
lungo i conduttori della tensione di rete e modulate in fre¬ 
quenza con il sistema PLL (Phase Locked Loop). La portata 
del collegamento è limitata all’ambito di uno stesso apparta¬ 
mento o di uno stesso edificio, purché le due stazioni siano 
collegate allo stesso trasformatore di cabina. Il vantaggio di 
questo apparecchio consiste nel fatto che sono disponibili 
due canali di frequenza commutabili a volontà. 


DATI TECNICI 


Tipo di trasmissione; 

Modulazione di frequenza 

Mezzo di trasmissione; 

Rete elettrica a 220 V (è possibile l’uso dell’in¬ 
terfono senza collegamento al filo di fase, vedi 
testo) 

Tensione di alimentazione; 

+12 V stabilizzati 

Corrente assorbita: 

In standby: 20 mA 

In ricezione: 

50 mA (volume medio) 

In trasmissione: 

mass. 80 mA 

Risposta in audiofrequenza (—3 dB), 

Presa registrai; 20 Hz...12 kHz; 

dai l’ingresso trasmettitore 
all’altoparlante del ricevitore: 

con microfono collegato; 20 Hz...10 kHz 

Livello alla presa registrai.: 

100 mVeff 

Nota di chiamata: 

Circa 900 Hz 

Amplificatore audio: 

Mass. 2 W 

Rapporto S/R: 

40 dB 

Campo di variaz. della frequenza 
portante: 

160 kHz...260 kHz ! 

Canali: 

Due (a scelta entro la banda ammessa) 

Canale 1 (PI): 

Circa 160...220 kHz 

Canale 2 (P2): 

Circa 200...260 kHz 

Deviazione di frequenza: 

Mass. 12 kHz 

Sensibilità RF; 

A scelta, 100 mVeff (tipica) 

0 10 mVeff (con preamplificatore) 

Frequenza di ricezione; 

Con la regolazione di un trimmer soltanto sulla 
seconda stazione, la prima stazionasi accorda 
automaticamente con il ricevitore ed il trasmet¬ 
titore della seconda stazione 

Taratura: 

Con potenziometro trimmer (la taratura può es¬ 
sere controllata otticamente ed acusticamente) 

Controlli funzionali: 

Costanti, mediante LED (vedi testo) 

Potenza di trasmissione: 

5 mW su 20 Q 


1 1 circuito di questo apparecchio 
interfonico è abbastanza com¬ 
plesso e permette la conversazio¬ 
ne bilaterale, la sorveglianza di un lo¬ 
cale (per esempio la stanza dove dorme 
un bambino) oppure la trasmissione di 
musica. Quando Tapparecchio viene 
acceso, è automaticamente predisposto 
in ricezione; le brevi interruzioni della 
tensione di rete vengono ignorate. So¬ 
no previsti anche un dispositivo di 
chiamata, uno stadio finale da 2 W con 
regolatore del volume, un microfono a 
condensatore di elettrete ed una presa 
per segnali di modulazione esterni che 
potrà essere adoperata per trasmettere 
segnali audio provenienti da un giradi¬ 
schi, da un registratore, eccetera. 



Descrizione dello schema 

Lo schema a blocchi di figura 1 per¬ 
mette di comprendere facilmente il fun¬ 
zionamento dell’apparecchio. Per tra¬ 
smettere saranno necessari: un micro¬ 
fono, un preamplificatore (combinato 
con il generatore del segnale di chia¬ 
mata), l’oscillatore ed il modulatore 
FM ed infine il circuito di accoppia¬ 
mento del segnale alla rete elettrica; 
quest’ultimo è in comune con il circuito 
di ricezione. Per il circuito ricevente sa¬ 


ranno necessari (oltre all’accoppiatore v 
con la rete): un preamplificatore di alta 
frequenza munito di commutatore di 
sensibilità, un demodulatore FM, un 
circuito antidisturbo, un amplificatore 
audio ed un altoparlante. Buona parte 
di questo complesso circuito è contenu¬ 
ta in un chip integrato (il circuito PLL 
4046), che contiene l’oscillatore di tra¬ 
smissione e ricezione nonché il modu¬ 
latore ed il demodulatore FM. Un solo 
resistore esterno permetterà di regola¬ 
re il circuito per la frequenza desidera- 
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Fig. 1. Schema a blocchi che chiarisce il funzionamento detrinterfono. 


ta. I simboli a forma di cerchio disegna¬ 
ti in figura 1 sono “interruttori“ elettro¬ 
nici che incanalano i segnali sul giusto 
percorso. Questi 'hnterruttori“ non so¬ 
no altro che resistor! a valore ohmico 
pilotato: quando l’ingresso di pilotag¬ 
gio è a livello logico “0“, la resistenza è 
di alcuni megaohm mentre, quando il 
livello d’ingresso è essi hanno una 
resistenza di poche centinaia di ohm. 

Dato il sistema di trasmissione dei 
segnali, il circuito dovrà essere neces¬ 
sariamente alimentato dalla tensione 
di rete. 

Possibilità della tecnica PLL 

PLL significa “Phase Locked Loop“, 
ossia “anello ad aggancio di fase“. Il 


funzionamento di questo circuito può 
essere spiegato (in termini molto sem¬ 
plici) nel seguente modo: Un VCO (Vol- 
tage Controlled Oscillator = Oscillato¬ 
re pilotato in tensione) viene pilotato, 
tramite un comparatore di fase, in mo¬ 
do che possa agganciarsi esattamente 
alla frequenza del segnale d’ingresso. 
Questo processo segue tutte le variazio¬ 
ni della frequenza del segnale, e sarà 
perciò possibile ottenere all’uscita il se¬ 
gnale di bassa frequenza demodulato; 
sarà inoltre facile modulare in frequen¬ 
za il trasmettitore. La figura 2 mostra i 
due circuiti fondamentali dai quali è 
composto l’interfonico. 

Per la descrizione del funzionamento 
è opportuno seguire il percorso del se- 
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gnale, iniziando dalla sezione trasmit¬ 
tente. Nel momento in cui viene colle¬ 
gata la tensione di alimentazione al¬ 
l’apparecchio, il flip flop RS disegnato 
in basso a destra sullo schema ài figura 
3 viene predisposto in ricezione, trami¬ 
te R14 e C16 che mantengono, per un 
certo tempo, il piedino 2 a livello “0“. 
Premendo il tasto “conversazione^, il 
flip flop cambierà stato ed il piedino 3 
assumerà il livello “1“, aprendo la via 
al segnale di modulazione proveniente 
dal microfono, tramite il preamplifica¬ 
tore - miscelatore IC3 e r“interruttore“ 
elettronico facente capo ai piedini 7 ed 
8 di IC5 (livello “1“ al piedino 6). 

Il piedino 9 di IC6 è l’ingresso dell’o¬ 
scillatore pilotato in tensione, attraver¬ 
so il quale entrerà il segnale di modula¬ 
zione. Il commutatore S2 serve ad in¬ 
terrompere il collegamento al microfo¬ 
no: R13 sopprime il “clic“ di commuta¬ 
zione. Vicino a questo commutatore è 
disegnato il tasto bipolare di chiamata 
che, analogamente al tasto di conver¬ 
sazione, provoca la commutazione del 
flip flop e collega contemporaneamen¬ 
te a massa C13. In questo modo, IC13 
diventa un generatore di nota che pro¬ 
duce il segnale acustico di chiamata. 

Il resistere R4 è stato previsto allo 
scopo di evitare il sovrapilotaggio del 
modulatore. 

E’ ora opportuno prendere in consi¬ 
derazione il percorso del segnale di alta 
frequenza. T2 viene pilotato dal segna¬ 
le di uscita del piedino 4 di IC6, in quan¬ 
to r“interrattore“ elettronico facente 
capo ai piedini 1 e 2 presenta ora una 
resistenza elevata (grazie al livello lo¬ 
gico “0“ presente al piedino 13), elimi¬ 
nando in tal modo il cortocircuito con il 



UOpF 



C) R3 

10 kQ 



Fig. 2. Dal circuito base del trasmettitore (a) e del ricevitore (b), deriva il “ricetrasmettitore“ completo (c). 
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conduttore di alimentazione positivo 
(T2 è un transistore PNP). Una tensio¬ 
ne ad alta frequenza (tensione picco- 
picco ^ 1) raggiungerà in questo modo i 
conduttori di rete, tramite il trasforma¬ 
tore accordato di accoppiamento ed i 
due condensatori di isolamento di ele¬ 
vata capacità C28 e C29. Il circuito di 
accoppiamento, necessario per il fun¬ 
zionamento del circuito integrato PLL, 
'è collegato al piedino 9 di IC6, tramite 
R22, C18 ed R23. Quando, durante il 
funzionamento, tutto è a punto, si ac¬ 
cenderà il LED di controllo dell’altra 
stazione. 

D8 e D9 sopprimono i picchi di ten¬ 
sione che hanno origine nella rete elet¬ 
trica. 

Il trasformatore di accoppiamento 
alla rete e C25 formano un circuito 
oscillante a larga banda. Nella mag¬ 
gior parte dei casi, la sua tensione di 
uscita sarà sufficiente a pilotare IC6, 
tramite R28 e C22. IC6 demodula il se¬ 
gnale FM e mette a disposizione il se¬ 


gnale audio rivelato al piedino 10. Poi¬ 
ché ora il flip flop è nuovamente reset¬ 
tato (livello “1“ al piedino 4), risulta 
aperta al segnale la via che porta al 
regolatore di volume, perchè è chiuso 
r“interruttore“ elettronico facente ca¬ 
po ai piedini 3 e 4. La quota del segnale 
prelevata al cursore del regolatore di 
volume perverrà poi aH’amplificatore 
audio di potenza IC2; quest’ultimo pilo¬ 
ta l’altoparlante. Nel caso si desideri 
ricevere un programma musicale, sarà 
opportuno collegare la presa per alto- 
parlante esterno ad un impianto ampli¬ 
ficatore di buona qualità. 

La sensibilità di IC6 non è sempre 
sufficiente; per questo motivo è previ¬ 
sto T3, collegato a base comune, allo 
scopo di preamplificare il segnale rice¬ 
vuto. Il preamplificatore viene attivato 
mediante il commutatore S4. 

Durante la ricezione, il percorso del 
segnale di trasmissione è cortocircuita¬ 
to dall’“interruttore“ elettronico colle¬ 
gato tra i piedini 1 e 2. 


Predisposizione della frequenza 

Per questo scopo è necessario un solo 
resistore, che nel presente schema è 
suddiviso nei due potenziometri Pi e 
P2, che permettono di regolare le due 
diverse frequenze di trasmissione. E’ 
anche possibile aggiungere altri canali 
a piacere. 

Circuito antirumore e controllo 
di aggancio 

Il circuito integrato PLL oscilla in 
continuità e perciò viene emessa una 
successione di impulsi dall’uscita del 
piedino 1, dall’uscita 2 del comparatore 
di fase (piedino 13), nonché dall’uscita 
1 del comparatore di fase (piedino 2); la 
relazione reciproca di queste serie di 
impulsi segnala se il circuito PLL è o 
meno agganciato. Questo fenomeno 
può essere utilizzato anche allo scopo 
di permettere la riduzione del rumore, 
mediante un circuito formato da due 



Fig. 3. Schema elettrico dell’Interfono ad onde convogliate: è possìbile, tra l’altro, collegare all’uscita un box di altoparlanti; all’ingresso è possibile 
collegare una sorgente esterna di segnale. 
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ELENCO DEI COMPONENTI 

Semiconduttori 

iCI 

7812 - Regolatore di tensione 
(1 A, contenitore TO-220) 

!C2 

TBA820 - Amplificatore bassa frequen¬ 
za, 2 W 

ICS 

TL 081 - Amplificatore operazionale 

iC4 

4001 (CMOS) 

ICS 

4066 (CMOS) 

IC6 

4046 (CMOS) 

6 

Diodi IN 4148 (D1...D6) 

1 

LED (rosso) (D7) 

2 

Diodi zener ZPD 15 (D8 e D9) 

1 

Raddrizzatore B40 C1000 

1 

Transistore BC 237B (T1) 

2 

Transistori BC 307B {T2 e T3) 

Resisto ri, 0,25 W 

3 

56 0 

3 

470 n 

2 

1 kO 

1 

2,2 kO 

2 

4,7 kO 

15 

10 kO 

3 

100 kO 

1 

330 kO 

1 

390 kO* 

3 

1 MO ' 

2 

Trimmer multigiri, 10 kO 

1 

Potenziometro rotativo, 50 kO, log. 

* R7, vedi Fig. 3 

Condensatori, minimo 16 V 

1 

47 pF 

2 

470 pF 

3 

1 nF 

1 

4.7 nF 

1 

10 nF 

1 2 

33 nF/630 V 

4 

0,1 fjF 

4 

0,22 /ìF 

1 

1 fjF 

Condensatori elettrolitici, min. 16 V 

3 

1 fjf (montaggio verticale) 

2 

10 /jf (montaggio verticale) 

3 

100 fjf (montaggio verticale) 

1 

1000 fjf (montaggio orizz.) 

1 

2200 fjif (montaggio orizz.) 

Varie 

5 

Zoccoli per c.i. 

(vedi disposizione dei componenti) 

1 

Cordone di rete 

(con 0 senza contatto di terra - vedi te¬ 
sto) 

1 

Portafusibile per c.s. 

1 

Fusibile 0,1 A/rapido 

1 

Trasformatore di rete 2 x 9 V/7 VA 

1 

Nucleo ad olla, Siemens NO: 

B65541 - K160 - A022, con rocchetto a 
due sezioni 

12 

spire filo Cu smalt. 0 0,5 mm 

20 

spire filo Cu smalt. 0 0,5 mm 

1 

Altoparlante, almeno 0,2 W, 8 fì 

1 

Presa per altoparl. suppl., con interrut¬ 
tore 

1 

Capsula microfonica elettrete 

1 

Presa DIN a 5 poli, 180 gradi 
(ingresso registratore) 

3 

Pulsanti a contatto (vedi testo) 

3 

Deviatori a slitta miniatura 

1 

Interruttore di rete bipolare 
(non indispensabile) 

1 

Astuccio in plastica, dimensioni 
almeno 160 x 100 x 35 mm (vedi testo) 

10 

Piedini a saldare per c.s. 

1 

Circuito stampato 



Fig. 4. Disposizione dei componenti sui circuiti stampati. 


porte NOR e da T3, che è un transistore 
PNP il quale, tramite RI7, apre il pas¬ 
saggio del segnale audio verso l’alto¬ 
parlante. Contemporaneamente si ac¬ 
cende anche il LED D7. Poiché il PLL è 
agganciato anche in trasmissione, il 
flip flop manda all’ingresso di pilotag¬ 
gio deir“interruttore'' elettronico 3 - 4 
un segnale “0'' in modo da impedire 
che avvenga una reazione acustica. 


Fig. 5. Nel caso che il conduttore neutro non 
sia collegato a terra nella rete di distribuzione 
elettrica, è possibile trasmettere il segnale at¬ 
traverso questi due conduttori, aumentando la 
portata di comunicazione. Le modifiche da ap¬ 
portare al circuito sono chiaramente illustrate 
nella figura. 
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Alimentatore 

L’alimentatore è di tipo normale ed è 
formato dal trasformatore di rete, dal 
raddrizzatore a ponte, dal condensato- 
re elettrolitico di carico e dallo stabiliz¬ 
zatore di tensione. Poiché il trasforma¬ 
tore di rete ha una caduta di tensione a 
pieno carico piuttosto elevata, in as¬ 
senza di segnale audio è possibile misu¬ 
rare una tensione al secondario mag¬ 
giore di quella nominale (9 V) e, di con¬ 
seguenza, anche il condensatore di ca¬ 
rico dovrà essere dimensionato per 
questa tensione massima. Il regolatore 
“7812“ provvede a mantenere la tensio¬ 
ne al giusto livello; a pieno carico, il 
trasformatore avrà una caduta di ten¬ 
sione sufficiente a portare la tensione 
secondaria al valore nominale. Per evi¬ 
tare la presenza di ronzio, saranno ne¬ 
cessari ulteriori condensatori di livella¬ 
mento (C4, C9 e C15). Anche il fusibile 
F è molto importante. 

Mobiletto 

In figura 5 è riportato il profilo delle 
piste di rame dei circuiti stampati, 
mentre i componenti dovranno essere 
montati secondo le indicazioni della fi¬ 
gura 4. Il mobiletto esterno dovrà esse¬ 
re di materiale plastico e dovrà avere 
sufficiente spazio disponibile per il 
montaggio dei pulsanti, dei commuta¬ 
tori, delle lampade e delle prese. I tre 
pulsanti, il selettore dei canali ed il 
commutatore del microfono dovranno 
essere montati sul circuito stampato 
più piccolo, che dovrà essere collegato 
stabilmente al circuito stampato prin¬ 
cipale e fissato, mediante viti, alla fac¬ 
cia superiore del mobiletto. Sull’astuc¬ 
cio dovranno essere praticati due fori 
che permettano la regolazione dall’e¬ 
sterno dei trimmer di taratura dei ca¬ 
nali PI e P2. 

Taratura 

Le due frequenze di emissione che 
sono rispettivamente di 190 e 220 kHz, 
dovranno essere regolate con precisio¬ 
ne con l’impiego di un frequenzimetro 
digitale: queste due frequenze corri¬ 
spondono al centro della banda pas¬ 
sante del circuito oscillante di uscita. 
Per evitare pericoli dovuti all’alta ten¬ 
sione di rete (che potrebbero danneg¬ 
giare sia l’operatore che il frequenzime¬ 
tro), il segnale dovrà essere prelevato 
al secondario del trasformatore di ac¬ 
coppiamento, cioè ai capi di C25. 

Ruotare Pi per un terzo e P2 per due 
terzi della corsa, premere il pulsante 
“chiamata" e controllare cosa succede 
all’altra stazione. Durante la regola¬ 


Fig. 6. Piste di rame dei circuiti stampati. 


zione di PI e P2 sulla seconda stazione, 
fare in modo che il LED rimanga acce¬ 
so in maniera costante e le distorsioni 
vengano ridotte al minimo: le due sta¬ 
zioni saranno così perfettamente sinto¬ 
nizzate a vicenda. La presenza di altre 
stazioni di questo genere nel medesimo 
circuito di rete potrebbe disturbare le 
comunicazioni: in questo caso sarà op¬ 
portuno variare, entro certi limiti, le 
frequenze. Comunque, con questo siste¬ 


ma non è affatto garantito il segreto 
della comunicazione. 

Desiderando aumentare la portata, 
ciò sarà talvolta possibile con il siste¬ 
ma di figura 5. 


I comandi “chiamata" e “conversa¬ 
zione" indicano chiaramente la loro 
funzione, ed altrettanto vale per i diver¬ 
si commutatori e LED. Il pulsante “col- 
legamento fisso" serve all’ascolto per¬ 
manente del segnale dell’altra stazio¬ 
ne: questo pulsante viene sbloccato 
elettronicamente dalla pressione del 
tasto di conversazione o di chiamata. 



Azionamento dell’Interfono 
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PER GU AMANf I DEU’HI-FI ^ 

SISTEMI MODULARI DA30 A1000W 


Questo libro si rivolge in modo 
particoiare a coloro che vogliono 
costruire dei sistemi Hi-Fi di eccellenti 
prestazioni, utilizzando i moduli ibridi 
della famosa casa inglese ILP. 

Sono moduli costruiti secondo le più 
avanzate tecnoiogie del momento con 
caratteristiche eccezionaii come: 
bassa distorsione, elevato rapporto 
segnale-disturbo, ampia larghezza di 
banda. Oltre a ciò, sono praticamente 
indistruttibili. 

Gli esaurienti esempi e gli schemi 
• applicativi descrìtti nel libro offrono 
tutte ie realizzazioni pratiche possibili, 
partendo dai piccoio 30 W fino al 
“mostro” dì quasi 1000 W. 

Per chi possiede un impianto Hi-Fi 
ILP, troverà di sicuro interesse la 
parte riguardante i moduli: mixer 
mono e stereo, a 4-5 e 8 canali, 

VII meter mono e stereo, e il 
preamplificatore quadrifonico, tutti 
perfettamente compatibili con gli 
amplificatori di potenza. 

I circuiti presentati in questo libro 
sono corredati da numerose 
applicazioni pratiche per realizzare, in 
breve tempo e con poche saldature, 
svariati sistemi audio, apprezzabili 
anche dagli audiofili più esigenti. 


Sistemi Hi-Fi Moduiari 
da 30 a 1000 W 

REALIZZAZIONI PRATICHE CON I MODULI ILP 
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SONORIZZAZIONE 
AUTOMATICA DEI FILM 


Ulrich Huellenhagen -Seconda parte 


Nella prima parte di questo articolo sono stati descritti 4 
importanti circuiti: l’alimentatore, il contatore, il display con 
i preselettori e la sezione logica. Mancano ancora due gruppi 
funzionali. Essi verranno descritti in questa seconda parte ed 
infine verranno dati alcuni consigli per la costruzione. Con 
l’apparecchio completo potranno essere facilmente sonoriz¬ 
zati film e videonastri. 


Òisposizione dei tasti 

La tastiera potrà essere montata se¬ 
condo i propri gusti e le proprie necessi¬ 
tà: allo scopo è stato previsto un circui¬ 
to stampato per i diversi collegamenti; 
anche in questo caso sarà necessario 
eseguire con attenzione i collegamenti 
al connettore (vedi tabella delle con¬ 
nessioni), per evitare la possibilità di 
eseguire un cablaggio errato. 

Miscelazione dei due segnali 
di bassa frequenza 

Nel gruppo di bassa frequenza ven¬ 
gono miscelati i due segnali stereo pro¬ 
venienti dai registratori a cassetta, uti¬ 
lizzando il circuito di figura 5: Tuscita è 
comune per i due segnali (uscita BF). 
L’uscita di ciascun canale stereo viene 
pilotata da due circuiti integrati MC 
3340 (uno per ciascuna sorgente di se¬ 
gnale), che hanno un ingresso a pilo¬ 
taggio analogico (piedino 2) per il se¬ 
gnale di bassa frequenza (piedino 1). 
La tensione analogica di pilotaggio ha 
la possibilità di aumentare o diminuire 
con maggiore o minore velocità; il volu¬ 
me audio seguirà fedelmente queste va¬ 
riazioni. Gli stadi a transistori che pre¬ 
cedono i quattro circuiti integrati di mi¬ 
scelazione fanno aumentare e rispetti¬ 
vamente diminuire la tensione di pilo¬ 
taggio; la velocità di variazione di que¬ 
sta tensione viene determinata 
mediante condensatori inseribili a vo¬ 
lontà con un commutatore. I condensa- 
tori di basso valore causeranno una 
dissolvenza veloce e quelli di valore 
maggiore una dissolvenza più lenta. 

Nel caso normale saranno necessari 
solo due commutatori a 4 vie (Tempi 
L..4), in modo da avere a disposizione 
quattro tempi diversi. E’ anche possibi¬ 
le la combinazione binaria di 4 inter¬ 
ruttori, con la possibilità di ottenere 16 



Foto 1. Apparecchio completamente montato nel mobile da 19 pollici. Grazie al montaggio di tutti i 
moduli su schede tipo Europa, viene ottenuta una suddivisione funzionale dei componenti 
deH’apparecchio. 



Fig. 5 - Unità di dissolvenza. I segnali provenienti dai registratori a cassetta verranno trasferiti al¬ 
l’uscita a seconda del livello di pilotaggio agli ingressi Q e della posizione del commutatori. 
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Fig. 6. Circuito stampato dell’alimentatore. Tutte le schede hanno il formato Europa 



Fig. 7. Circuito stampato del contatore. Per 
navetta*' secondo la Figura 12 (vedi testo) 


evitare di dover impiegare un c.s. a doppia faccia incisa, questa scheda è corredata di una “scheda 
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r 


Conness. di terra 
sul pannello frontale 


ir 


Interruttore 
di rete sul 
pannello frontale 




880 C600 




Trasformatore di rete 
tipo BV 222-1-01251 
7 VA 


O , Q 

Fusibile 
0,1 A rit. 


lOOOfJ 

25V 



T 100/j 

I 16V 


1 

^12V 


Regolatore di tensione 12 V/0,5 A 
LM 341 PI 2 
oppure //A 78 M 12 


^ I220V 


Fig. 8. Disposizione dei componenti sul circuito stampato dell’alimentatore. Per il collegamento dei connettori, fare riferimento alla tabella. 
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Fig. 10. Circuito stampato della sezione logica; anche questa è corredata da una “scheda navetta*'. 



Fig. 11. Disposizione dei componenti sul circuito stampato della sezione logica. I quadratini indicano i punti di connessione alia “scheda navetta** 
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Fig. 12. Scheda navetta" per il contatore. Per il montaggio, seguire le istruzioni date nel testo. 



Fig. 13. Scheda navetta per la sezione logica. Il lato rame dovrà essere rivolto verso l’esterno, per facilitare le saldature. 
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Foto 2.1 pulsanti e le prese vengono inseriti agevolmente nel sistema a 
19 pollici mediante una scheda supplementare di collegamento. 



Foto 3. Montaggio dei display e del preselettore. Anche In questo caso, 
una scheda di collegamento facilita il montaggio. 



Foto 4. Scheda del contatore con la “scheda navetta”. Mediante questa scheda supplementare, è 
possibile evitare di dover produrre un circuito stampato principale Inciso sulle due facce. 


tempi diversi. In Tabella 1 sono ripor¬ 
tati alcuni esempi di questa soluzione. 

I circuiti stampati sono adatti ad 
un mobile modulare da 12 pollici 

I gruppi funzionali sinora descritti 
dovranno essere montati su 6 circuiti 
stampati; per evitare la necessità di cir¬ 
cuiti stampati a doppia faccia incisa, 
vengono impiegati, per i moduli più 
complessi, appositi circuiti stampati, 
destinati a sostituire i ponticelli nor¬ 
malmente usati in queste situazioni: 
questi circuiti stampati ausiliari do¬ 
vranno essere montati sopra il lato 
componenti del circuito stampato prin¬ 
cipale e collegati a questo mediante ca¬ 
blaggi rigidi; ne risulterà una struttura 
a forma di “sandwich^ (Foto 4). Per 
semplicità di definizione questi circuiti 
stampati ausiliari verranno d’ora in 
poi chiamati '‘schede navetta“. 

Tutti i circuiti stampati, numerati in 
successione da sinistra verso destra, 
potranno essere inseriti in un telaio 
modulare da 19 pollici, provvisto del 
relativo mobiletto esterno (Foto 1). Cia¬ 
scun circuito stampato è inserito in un 


Tabella 1 - Alcuni tempi di dissolvenza 


Tempo 

1234 

Posizione 1 

OOOOdissolvenza 

istantanea 

Posizione 2 

1 0 0 0dissolvenza veloce 

Posizione 9 

10 0 1 dissolvenza media 

Posizione 16 

1111 Dissolvenza lenta 
(consigliabile solo 
per le dissolvenze 
incrociate) 


connettore e tutte le prese sono inter¬ 
connesse mediante cablaggi. E’ anche 
possibile non montare i connettori, ese¬ 
guendo le saldature dei cablaggi diret¬ 
tamente sui contatti dei circuiti stam¬ 
pati. Il sistema a connettori è però più 
pratico perchè permette una facile 
estrazione delle singole schede per sco¬ 
pi di manutenzione o riparazione. Le 
figure 6... 13 mostrano rispettivamente 
i circuiti stampati e la disposizione dei 
componenti per l’alimentatore, il con¬ 
tatore e la sezione logica. 

I circuiti stampati del contatore e del¬ 
la logica (figure 7 e 10) sono entrambi 
provvisti di un circuito stampato ausi¬ 
liario (scheda navetta) del tipo descrit¬ 
to in precedenza (figure 12 e 13), a cau¬ 
sa della complessità dei percorsi delle 
piste di rame. Per il montaggio fare 


riferimento alla Foto 4. 

Le “schede navetta" dovranno esse¬ 
re montate sopra il lato componenti del 
circuito principale, con le piste di rame 
rivolte verso l’esterno: verrà così facili¬ 
tata la saldatura dei fili rigidi di inter¬ 
connessione. I due circuiti stampati sa¬ 
ranno fissati uno sopra l’altro median¬ 
te viti e distanziali. Il connettore ester¬ 
no dovrà essere montato sul lato rame 
della “scheda navetta". 

I circuiti stampati per i restanti mo¬ 
duli verranno pubblicati nella terza 
parte di questo articolo. 

Per la preparazione del pannello an¬ 
teriore sarà necessaria una certa abili¬ 
tà manuale. Il telaio ed il mobile do¬ 
vranno essere adeguatamente collega¬ 
ti a terra. 

(Continua) 
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VISUALIZZARE 

SULL’OSCILLOSCOPIO 

LE CURVE 
CARATTERISTICHE 

DEI COMPONENTI 

ELETTRONICI 


Dr. Horst Croon, Dr Ing. Koehier 


I componenti elettronici possono essere caratterizzati in modo 
univoco mediante le curve caratteristiche tensione/corrente. In 
questo articolo viene descritto un apparecchio che, collegato ad un 
semplice oscilloscopio, permette di visualizzare queste curve carat¬ 
teristiche. 


Amperometro 

Tensione 
^ continua 
regolabile 



Componente 
^ elettronico 
<- 


Voltmetro 


Fig. 1. Disposizione schematica di un circuito 
per il rilievo delle curve caratteristiche del 
componenti elettronici. 



Fig. 2. Caratteristica di un diodo al germanio 
rilevata con il circuito di figura 1. 


C on questo apparecchio potran¬ 
no essere rappresentate sullo 
schermo di un oscilloscopio le 
curve caratteristiche di componenti 
elettronici per tensioni fino a 60 V e per 
potenze fino a 3,6 W. Questo campo 
comprende quasi tutti i moderni com¬ 
ponenti (transistori, tiristori, triac, 
diac, FET, resistori, diodi, zener, VDR, 
NTC e PTC, fotodiodi e fotoresistori, 
eccetera). Questo apparecchio non è 
adatto per i tubi a vuoto che però sono 
attualmente applicati soltanto in casi 
molto particolari. 

La curva caratteristica di un compo¬ 
nente è una rappresentazione grafica 
dalla quale può essere ricavata la cor¬ 
rente che corrisponde a ciascun valore 
della tensione applicata ai capi del 
componente. 

In questo modo, il comportamento di 
un componente elettronico risulta defi¬ 
nito senza possibilità di errori. La figu¬ 
ra 1 mostra il “normale*' circuito impie¬ 
gato per il rilievo delle curve caratteri¬ 
stiche. Esso è formato da un generatore 
di tensione continua regolabile (ali¬ 
mentatore o batteria), da un ampero¬ 
metro e da un voltmetro. Il componente 
da esaminare dovrà essere collegato ai 
morsetti A e B. 

La curva caratteristica è i’“impronta 
digitaie" di un componente 

La misura viene effettuata aumen¬ 
tando a gradini la tensione e misuran¬ 
do la corrente che passa in corrispon¬ 
denza a ciascun valore della tensione. 
Alla fine dovranno essere collegati tra 
loro mediante una linea i punti riporta¬ 


ti sul diagramma come risultato delle 
singole misure, ottenendo in tal modo 
la curva caratteristica del componente 
elettronico in esame (esempio in figura 
2)y che potrà così essere valutato e ca¬ 
ratterizzato in maniera univoca. 

Questo procedimento richiede molto 
tempo, specialmente quando il compo¬ 
nente elettronico possiede anche un 
elettrodo di pilotaggio: in questo caso 
sarà necessario rilevare non una sola 
curva, ma un’intera famiglia di curve, 
cioè una curva caratteristica diversa 
per ciascun valore della corrente che 
percorre l’elettrodo di pilotaggio o della 
tensione ad esso applicata. 


Pochi strumenti e grande risparmio 
di tempo 

Il notevole impegno di tempo neces¬ 
sario induce spesso il tecnico elettroni¬ 
co a fare a meno della curva caratteri¬ 
stica; è spesso più conveniente avere 
un’idea del comportamento del compo¬ 
nente facendo riferimento ad altre indi¬ 
cazioni, per quanto la curva caratteri¬ 
stica resti sempre il migliore e più certo 
fondamento di qualsiasi elaborazione 
o progetto. I tracciatori di curve carat¬ 
teristiche di tipo industriale sono in 
maggioranza troppo costosi per il labo¬ 
ratorio di un dilettante o di un riparato- 
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Curve caratteristiche di componenti eiettronici, riievate con li circuito di figura 4 e visuaiizzate suiio schermo di un oscilioscopio 
diodo al silicio, diodo al germanio, diac. In basso, da sinistra; Transistore, VDR, tiristore. 


In alto, da sinistra: 


re. In questo articolo viene presentato 
un apparecchio che, in collegamento 
con un normale oscilloscopio, permette 
di semplificare il rilievo delle curve ca¬ 
ratteristiche, pur avendo un prezzo ab¬ 
bastanza ridotto. 

Invece del generatore di tensione re¬ 
golabile, in questo circuito viene impie¬ 
gata una tensione unidirezionale pul¬ 
sante. Mediante questa tensione viene 
anche pilotata la deflessione “X“ del- 
Toscilloscopio {figura 3). L’amperome¬ 
tro è sostituito dal resistore Ri. La cor¬ 
rente variabile che attraversa questo 
resistore genera ai suoi capi una tensio¬ 
ne che verrà applicata, come grandez¬ 
za di misura, aH’ingresso dell’o¬ 
scilloscopio. Il resistore R2 (1 kQ) serve 
esclusivamente a limitare la corrente 
ad un massimo di 60 mA, in modo da 
evitare che il componente sotto misura 
possa subire danni (questa corrente, ad 
una tensione di 60 V, corrisponde ad 
una potenza massima di 3,6 W). 

Ecco ora un utile avvertimento: la 
tensione misurata ai capi del compo¬ 
nente sotto misura è affetta da un pic¬ 
colo errore, in quanto comprende an¬ 
che la caduta di tensione sul resistore 
RI. Scegliendo opportunamente il va¬ 
lore di RI a seconda del valore resistivo 
del componente in esame, Terrore potrà 
essere contenuto nei limiti della tolle¬ 
ranza indicata dal produttore. Allo sco¬ 
po sarà opportuno fare un esempio pra- 



Fig. 3. Schema a blocchi del sistema per rileva¬ 
re le curve caratteristiche mediante oscillosco¬ 
pio. 


tico: Se Ri — 1 ed Rcomp — 10 f2. 
Terrore sarà del 10%. Questo errore sa¬ 
rà facilmente eliminabile collegando a 
massa il punto E e collegando alla de¬ 
flessione “Y“ dell’oscilloscopio il punto 
D. In questo caso, le curve caratteristi¬ 
che avranno però un andamento da de¬ 
stra verso sinistra, ossia si sviluppe¬ 
ranno nella direzione opposta a quella 
abituale. 

Diversamente dallo schema abboz¬ 
zato in figura 3, il circuito completo 
{figura 4) dispone anche di una tensio- 



Fig. 4. Schema completo del tracciacurve. Con l’aiuto di questo circuito, potranno essere 
visualizzate sullo schermo dell’oscilloscopio le caratteristiche della maggior parte dei componen¬ 
ti elettronici. 
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ne variabile che serve ad alimentare un 
eventuale elettrodo di pilotaggio del 
componente in prova (base di un tran¬ 
sistore, gate di un FET o di un tiristo- 
re). Poiché dovrà essere possibile con¬ 
trollare transistori PNP ed NPN, la po¬ 
larità della tensione di alimentazione 
(rettificatore ad una semionda) può es¬ 
sere invertita. Anche la polarità della 
tensione ausiliaria può essere inverti¬ 
ta, per esempio per effettuare misure su 
certi tipi di FET. 

Per garantire la massima utilità del¬ 
la curva caratteristica visualizzata è 
molto importante la riproducibilità del¬ 
la misura. Ciò è possibile mediante la 


calibrazione. Un apposito tasto di tara¬ 
tura permette di collegare ai morsetti di 
misura un diodo zener interno. Poiché 
alla tensione di 10 V la curva caratteri¬ 
stica passa quasi di colpo da un anda¬ 
mento orizzontale ad un amdamento 
pressoché verticale, sarà possibile in 
questo modo tarare l'ampiezza della 
deflessione orizzontale deiroscillosco- 
pio (che corrisponde al valore della ten¬ 
sione applicata ai capi del componen¬ 
te). In serie al diodo zener sarà collega¬ 
to, anche in questo caso, il resistore R2 
da 1 kQ. Durante la taratura, la caduta 
di tensione ai capi di R2 sarà di 50 V. 

Con l’aiuto del valore della corrente, 


che corrisponde all’estremità superiore 
della caratteristica del diodo zener, po¬ 
trà essere regolata anche la deflessione 
verticale (“Y'‘): il punto terminale cor¬ 
risponde infatti a 50 mA. La tensione 
ausiliaria viene prelevata da una sor¬ 
gente costante (i grossi condensatori 
elettrolitici Cl e rispettivamente C2). 
La tensione potrà essere regolata da 0 a 
10 V, mediante il potenziometro lineare 
Pi. La regolazione del valore medio 
della tensione avviene mediante il po¬ 
tenziometro semifisso da 10 kD collega¬ 
to al morsetto dell’elettrodo ausiliario 
B. Collegando un amperometro tra il 
morsetto B e massa, viene regolata la 



Fig. 5. Piste di rame dei circuito stampato per ii tracciacurve. 



Fig. 6. Disposizione del componenti sul circuito stampato di figura 5. 
Anche il trasformatore di alimentazione potrà essere montato su questo 
circuito stampato. 
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corrente in modo che essa abbia un va¬ 
lore di 0,5 mA con una tensione di 10 V. 
Se non viene assorbita corrente (per 
esempio nel caso dei FET), la tensione 
alFelettrodo ausiliario sarà uguale a 
quella presente al cursore del potenzio¬ 
metro (0...10 V). Se viene assorbita cor¬ 
rente dal morsetto ausiliario (per esem¬ 
pio nel caso dei transistori), sarà possi¬ 
bile ottenere una corrente pressoché co¬ 
stante di 0...0,5 mA, a seconda della 
regolazione di PI. 

Il morsetto ausiliario è in grado di 
erogare una corrente massima di soli 
0,5 mA, che non è sufficiente a provoca¬ 
re r“accensione“ di tiristori o triac. 
Perciò è incorporato nello strumento 
un partitore supplementare che potrà 
essere collegato, mediante un pulsante, 
al morsetto ausiliario. In questo modo 
sarà possibile rilevare anche le curve 
caratteristiche dei tiristori e dei triac. 

I morsetti C, B ed E dell’apparecchio 
sono collegati sia a prese a banana che 
a diversi tipi di zoccoli, nei quali po¬ 
tranno essere infilati i piedini dei com¬ 


ponenti da provare. Le curve caratteri- 
etiche della maggior parte dei compo¬ 
nenti potranno anche essere misurate 
senza doverli dissaldare dal circuito in 
cui sono montati. In questo caso sarà 
necessario ricordarsi di sommare alle 
grandezze della curva caratteristica 
quelle dovute ai resistor! collegati in 
serie ai terminali del componente (per 
esempio nel circuito di emettitore). In 
questo caso, la parte piatta della carat¬ 
teristica avrà una maggiore pendenza. 
Variando la corrente di base, sarà tut¬ 
tavia possibile spostare parallelamen¬ 
te a sé stessa la curva caratteristica e 
stabilire pertanto la funzionalità del 
transistore. 

Le foto degli oscillogrammi mostra¬ 
no alcune curve caratteristiche delle 
più importanti categorie di componen¬ 
ti, rilevate con l’apparecchio descritto 
ivy questo articolo. Questo circuito po¬ 
trà essere montato su una piastrina 
preforata per circuiti sperimentali op¬ 
pure su un circuito stampato inciso se¬ 
condo la serigrafia di figura 5. La dis¬ 


posizione dei componenti è mostrata in 
figura 6. Lo strumento potrà essere in¬ 
serito in un piccolo contenitore sul cui 
pannello anteriore saranno montati i 
commutatori, il potenziometro, gli zoc¬ 
coli per i componenti da provare e le 
prese per il collegamento airoscillosco- 
pio. Il trasformatore di rete dovrà esse¬ 
re del tipo per montaggio su circuito 
stampato, con tensione secondaria di 2 
X 18 V nominali e potenza di 7 VA. 
Dato lo scarso asfeorbimento del circui¬ 
to, la tensione di uscita sarà di 44 V, 
come prescritto sullo schema di figura 
4. Il resistere R7, disegnato tratteggia¬ 
to, forma un carico fisso per il trasfor¬ 
matore, in modo da evitare eccessive 
oscillazioni della tensione secondaria 
quando venga applicato il carico. Il va¬ 
lore di 1 kQ potrà anche subire varia¬ 
zioni a seconda delle necessità. Nel di¬ 
mensionamento di questo resistore sa¬ 
rà anche necessario tenere conto della 
potenza dissipata che, con una tensio¬ 
ne efficace di 44 V ed R7 = 1 kiì, è di 
quasi 2 W. 


GENERATORE 

DI MONOSCOPIO 

A RETICOLO 

PER LA MESSA A PUNTO 

DEI TELEVISORI 


Con questo generatore è possibile mettere a punto i più importanti 
parametri delVimmagine televisiva in bianco e nero od a colori: 
linearità verticale ed orizzontale, convergenza colori, eccetera. 
Con questo strumento è possibile generare un reticolo di linee o di 
punti, una serie di righe verticali od orizzontali, una scala dei grigi 
ed un raster bianco. 


Winfried Knobloch, Lothar Paczek 


I n questo semplice schema è 
impiegato un circuito integra¬ 
to Ferranti ZNA234E, insieme 
a pochissimi altri componenti. In figu¬ 
ra 1 è possibile notare quanto sia sem¬ 
plice questo circuito. Dato che i televi¬ 
sori, specialmente quelli di tipo meno 
recente, posseggono raramente un in¬ 
gresso video, è stato incorporato nel 
generatore anche un modulatore UHF 
che fornisce un segnale molto intenso 
alla frequenza del canale 30. Se non 


fosse necessario il modulatore, sarà 
possibile eliminare la parte non utiliz¬ 
zata del circuito stampato. Per i colle¬ 
gamenti esterni sono previste apposite 
piazzole. 

Funzionamento del circuito 

La frequenza di clock (2,5 MHz), vie¬ 
ne generata nel circuito integrato, col¬ 
legando semplicemente un piccolo con¬ 
densatore variabile tra i piedini 8 e 9. 



Sono necessari solo due collegamenti esterni: 
al televisore ed all’alimentazione. 


Le singole figure di prova vengono se¬ 
lezionate mediante un commutatore ro¬ 
tativo e miscelate con gli impulsi di 
sincronismo e di soppressione di riga 
nello stadio miscelatore video. La scala 
dei grigi, che viene prodotta nel circui¬ 
to integrato mediante conversione di¬ 
gitale/analogica, necessita di un cir¬ 
cuito separato di adattamento di livel¬ 
lo. In figura 1 è disegnato lo schema di 
un miscelatore video con adattatore di 
livello per la scala dei grigi. Con il po¬ 
tenziometro trimmer PI potranno esse¬ 
re anche regolati i gradini della scala 
dei grigi; P2 serve ad adattare il livello 
degli impulsi di sincronismo. All’usci¬ 
ta A sarà perciò disponibile il segnale 
video composito (contenuto del quadro 
più impulsi di soppressione e sincronis¬ 
mo). ha figura 2 illustra lo schema com- 
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PROGETTI 


“I 



a Raster nero 
b Righe verticali 
c Reticolo a punti 
d Reticolo 
e Righe orizzontali 
f Scala de? grigi 

g Raster bianco 


Fìg. 1. Miscelatore dei segnaii video (contenu¬ 
to immagine, sincronismi e soppressione). Per 
maggiori informazioni, vedi testo. 

pleto del generatore di monoscopio. 
Con il resistore RV sarà possibile rego¬ 
lare la larghezza delle linee verticali. 
Con RV = 10 kQ, la larghezza delle 
linee corrisponderà a circa 100 ns. Con 
RV = 100 kQ, questa larghezza corri¬ 
sponderà a circa 3 fdS. Se il piedino 10 
viene lasciato libero, la larghezza delle 
linee corrisponderà a circa 300 ns. In 
questo caso, il piedino 10 non dovrà 
essere saldato al circuito stampato. 

La corrispondenza del segnale alle 
norme televisive viene regolata trami¬ 


te il piedino 2 del circuito integrato. Per 
conformarsi alle norme CCIR (625 ri¬ 
ghe), la tensione applicata a questo pie¬ 
dino dovrà essere +5 V, mentre dovrà 
essere 0 V per conformarsi alle norme 
EIA (525 righe). La corrente assorbita 
dal generatore è di circa 150 mA. Per 
mantenere costante la tensione di 5 V è 
previsto un regolatore a circuito inte¬ 
grato. 

Oscillatore e modulatore 

Questi due elementi potranno essere 
anche riuniti utilizzando un apposito 
circuito integrato, per esempio TUM 
1111 E oppure TUM 1232 della Astec. 
Desiderando autocostruire Toscillato- 
re, sarà possibile usare lo schema di 
figura 3, che rappresenta un oscillatore 
UHF con reazione capacitiva ed uscita 
induttiva. In serie all’uscita è montato 
un normale diodo IN 4148 che è pola¬ 
rizzato in conduzione tramite P5: que¬ 
sto diodo funziona da modulatore di 
ampiezza. Il segnale video è applicato 
al diodo tramite P4: in questo modo 
diviene superfluo il potenziometro P3 
di figura 1, che potrà perciò essere es¬ 
cluso. 

Costruzione ed utilizzazione 

Nelle figure 10 eà 11 sono illustrate 
rispettivamente le piste di rame e la 
disposizione dei componenti sul circui¬ 
to stampato. Le bobine devono essere 
provviste di nuclei in ferrite per UHF: 
questi nuclei potranno essere di qual¬ 
siasi tipo perchè, anche se dovessro 
provocare una diminuzione dell’am¬ 
piezza del segnale d’uscita, l’amplifica¬ 
tore d’ingresso del televisore sarà suffi¬ 
ciente a compensare la perdita. Per gli 
avvolgimenti dovrà essere usato filo di 
rame smaltato, diametro 1 mm. E’ con- 


ELENCO DEI COMPONENTI 

Semiconduttori 
1:ZNA 234 E 
1: BC 237 (T1) 

1: BF 199 (T2) 

1: 7805 
2: 1 N 4148 

Resistor! da 0,125 W 

1: 100 n 
1:220 0 
1: 330 O 
1: 470 O 
2: 1 kO 
1: 1,8 kO 
1:2,2 kO 
2: 3.3 kO 
1: 6,8 kO 
1: 10 kO 
1: 12 kO 


Potenziometri trimmer da 0,1 W 
3: 1 kO 
2; 5 kO 


Condensatori 
1: 4,7 pF 
1: 6.8 pF 
2: 22 pF 
1: 100 pF 
1; 1 nF 
2: 10 nF 
1:100 nF 

1: Compensatore 10...40 pF 

Condensatori elettrolitici a 10 V 
1:1 fjP 
2: 10)uF 
1:220 fjf 
1; 1000 juF 

1: Circuito stampato 

1: Supporto per bobina 0 4 mm con nu¬ 
cleo UHF 

1: Cavo coassiale di collegamento con 
connettore normalizzato 
1: Commutatore rotativo 1 via, 7 posiz. 


sigliabile inserire il circuito finito in 
una scatoletta metallica in modo da 
non irradiare segnali ad alta frequenza 
nell’ambiente. Il collegamento alla pre- 




Fig. 2. Schema completo del generatore di reticolo. 


Fig. 3. Schema deiroscillatore e del modulatore. 
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PROGETTI 



Fig. 4. Righe verticali. 




Fig. 5. Righe orizzontali. 


Fig. 6. Reticolo. 



sa d’antenna del televisore dovrà esse¬ 
re effettuato mediante un cavo coassia¬ 
le lungo un metro, munito di appositi 
connettori. Un alimentatore da 8 V 
(che potrà anche essere del tipo a spi¬ 
na) sarà sufficiente a fornire tensione 
al circuito. Una tensione più elevata 


non farebbe altro che riscaldare inutil¬ 
mente il circuito integrato regolatore. 
Quest’ultimo dovrà essere munito di un 
piccolo dissipatore termico isolato. 

La taratura di questo circuito è un’o¬ 
perazione abbastanza complessa. Sarà 
opportuno avere a disposizione un 


oscilloscopio. La prima operazione sa¬ 
rà quella di regolare la frequenza d’u¬ 
scita. Collegare il televisore, accender¬ 
lo e predisporlo per la ricezione del ca¬ 
nale 30. Sintonizzare poi l’oscillatore 
ruotando i nuclei delle bobine con un 
cacciavite isolante antiinduttivo. 
Quando la portante sarà sintonizzata 
con il televisore, lo schermo apparirà 
nero ed il fruscio di fondo scomparirà. 

Regolare ora con attenzione Cl di fi¬ 
gura 2 fino a quando l’immagine che 
appare sul teleschermo sarà sincroniz¬ 
zata. Disporre poi il commutatore S in 
posizione “f ‘ (scala dei grigi) e regolare 
con PI la larghezza della scala dei gri¬ 
gi. Tutte le otto sfumature di grigio do¬ 
vranno essere chiaramente separate. 
Sarà quindi possibile regolare, me¬ 
diante P2 e P3 (P4), il rapporto tra l’al¬ 
tezza del segnale video e quella dei se¬ 
gnali di sincronismo. L’operazione ri¬ 
sulterà più facile con l’aiuto di un oscil¬ 
loscopio, che permetterà di osservare 
con chiarezza i gradini corrispondenti 
alla scala dei grigi. Regolare il cursore 
di P3 (P4) fino ad ottenere un’ampiezza 
Vp-p = 1 V. Regolare poi con P5 il livel¬ 
lo degli impulsi di sincronismo; la rego¬ 
lazione sarà ultimata quando l’imma¬ 
gine sarà stabilmente sincronizzata. 

Se il risultato non fosse ancora soddi¬ 
sfacente, sarà necessario ripetere dal¬ 
l’inizio l’intera procedura. Il collaudo 
finale avverrà visualizzando sul tele¬ 
schermo tutte le immagini che è possi¬ 
bile ottenere con lo strumento. ■ 



Fig. 10. Piste di rame del circuito stampato. 
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Fig. 11. Disposizione dei componenti sul circuito stampato. 
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orologio di macchina 

oscillante, ordinamento - 

oscillatore m 

oscillatore a battimenti 

oscillatore a quarzo 

oscillatore a rilassamento 

oscillatore di rilassamento a bloccaggio 

oscillatore quarzato 

oscillazione / 

oscillazione / a campo ritardante 
oscillazione pendolare 
oscillografo m 

oscillografo a raggi catodici 
oscillogramma ìiì 
oscilloscopio tu 
ospite, calcolatore ' 
ottale atjx 
oltale, cifra - 

ottetto o) (byte composto da 8 bus) 

ottica delle fibre 
ottico (Jgg 

ottimare \ _ 


tinie-of-day clock (T.C).D.) 
oscillating son 
oscillatore 

beat frequcncy oscillator 
quari/ oscillator 
astable multivibrator 
blocking oscillator 
quart/ oscillator 
oscillation n 

reiarding-field oscillation 
hunting «(unstablc condition) 
oscillograph e 


initialize v 
initialize x (tape etc.) 
initialize i (program) 
initialize, to ^ a volume 


inizializzare v(sistema) 
inizializzare v(nastro ecc.) 
inizializzare v(programma) 
inizializzare un volume 


einleiten r 

vorbereiten v, etikettieren v 
vorbercitcn r 

einen Datentràger einrichten, einen 


conversion 


con\ ersion 
onc ctc.) 
conversion (of stgnaK ctc.) 

cons ersion, program 
conversion instruction 


(Irom old sysietn to ncw trasformazione / (di un impianto ecc.) Umriistung /, Umstcllung f 



metodo 


metodo di accesso sequenzial 

metodo di lettura 

metodo di Monte Carlo 

metodo di ordinamento 

metodo di programmazione 

metodo di registrazione 

metodo di ricerca 

metodo di riconoscimento err >i 

metodo di trasmissione 

mettere a punto (un programrr 

mettere a punto in linea 

mezza parola 

mezzi ììì pi 

mezzo ni 

mezzo addizionatore 
mezzo di immagazzinamento 
mezzo di protezione dati 
mezzo fisico di trasmissione 
mezzo trasmissivo (hardvv are 
coivtrollo della trasmissione) 
VIF = modulazione di frequen 
micro ni 

microcalcolatore nt(calcolai 
intorno ad un microprocessc 
generalmente completo di r 
periferiche) 

microcalcolatore, sistema a 
microcalcolatore monoehip 
microcalcolatore su singola s> 
microciclo m 
microcircuito ni 
microcircuito integrato 
microcomputer m 
microcomputer, piastra di - 
microcomputer didattico 
microcomputer single chip 
microcomputer su un unico c 
microcontroller m 
microelaboratore ni (t aro) v, 
microprocessore 
microelettronica / 
microfiche / 
microfilm ni 
microfilm, uscita su ' 
microfilmatura / 
m-crofotogramma ni 
microistruzione / 
microistruzione / 
micrologica f 
micrologico in 
micrologico LSI 
microminiaturizzato, circuito 
micromìniaturizzazione / 
micromodulo in 
microonde / 
microoperazione / 
microplacchetta / 
microplacchetta / (di un micrc 
microprocessore (pP) n 
microprocessore a chip singoi 


trasmettere 


trasmettere i 
trasmettere \ 

trasmettere per telescrivente 
trasmettitore ni 
trasmettitore ni 
trasmettitore sincrono 
trasmissione / (di dati ecc.) 
trasmissione / (di messaggi cev } 
trasmissione, fattore di 
trasmissione, sistema di ' 
trasmissione a banda laterale 
trasmissione a corrente di lavi 
trasmissione a corrente di rip< 
trasmissione a più terminali 
trasmissione analogica 
trasmissione asincrona dei da 
trasmissione automatica 
trasmissione binario-sincroni 


■e costruito 

c, 

■moria e 


trasmissione byte-seriale 
trasmissione circolare 
trasmissione dati 
trasmissione dati asincrona 
trasmissione dati in start-stop 
trasmissione dati sincrona 
trasmissione dati su canale unico 
trasmissione dati via cavo telefonico 
trasmissione dei dati 
trasmissione dei dati a distanza 
trasmissione di dati 
trasmissione di immagini 
trasmissione di messaggi 
trasmissione diretta 
trasmissione diretta dei dati 
trasmissione in burst mode 
trasmissione in corrente continua 
trasmissione in fonia 
trasmissione in serie 
trasmissione in start stop 
trasmissione multipla 


trasformazione /.conversione / 
conversione di programmi 
ist ruzion e di conversione^ 

kitH||^^^r^|ione 
p r^l^^ (y n V eJ 


Umformung /, IJrnsetzung / 
Programmkonverticriing / 
UmsetzbcfchI n 


8-bit byte 
fiber optics 
opiically rcadabie 
optimize r 


conversion routine scc iranslation 


program 

conversion table. translation table 


tabella di conversione 


Umsetztabeiie /, Umset/ungstabelle 

/ 


f flnvflriMMi ti 


conversion transconductance 
conversion unìt, converter ii 


assestamento 

trasconduttanza di conversione 
convertitore ni, convertitrice / 


sequential access method (SAM) 
reading method 
Monte-Carlo method 
sorting method 
programmi'-'" 


convert r(data ctc.) 
converter i; sce conversion unit 


convertire ridati, e 


Umwandiungs/eit / 
Mischsu;ilhtit / 

Umsetzer* in, Umvvandler in, 
Konverter ni 
umsetzen v, umwandeln r 


OVenOHM» ^ 


pyyvnHMftO 


Kuhlluftgeblase n 


Koordinaten fpi 
Koordinierung / 


Kopiergeriit n 
vpieren v, duplizieren v 


■)ie /, Duplikai u, Zweiicxemplar n 
-hschlag m (Kopie) 
elfachungs-Fimktion / 

Dthalter m 


tvyg\\scVv 


n(elektr.) 
dsystem n 


OUo M o' 


,UTvVva\s 


miCi 

singi 

mone 

micro 

microc 

integra 

mi croce 

microcoi 

didacticc, i. 

single-chi, ^ 

single-chij.' 

microconir 


gnetkern etc.) 

^ Kernspeiehermatrix / 


steuerung / 


aren t’rogramme, 
femodulii, 
Bibliothek 





microelCBtroi'^ 

microficlÉir'' 

microfilm’^. ^ 

CO M (coiste' 
microfilmi^n ^ 
micro-imajjl» 
micToinstru^détti' 
e I e m e n t a ry iàp(p® 
micrologic n ' 

chip II 

LSI chip 
microcircuit n 
microminiaturiy 
micromodule n 
microwave n 
microoperation tt 
printed circuit moli 
microcomputer board 
microprocessor II 
smgle-chip microprocessor 




transmit v 
send I 
tcleprint r 
tran.smiiter n 
sender n 
synchro n 
transmission n 
trafismission n 
transmittance n 
c 0 m m u n 1 c a 11 o n s y s t e m 
single sideband transmi.ssion (SST) 
open-circuit working 
c!osed- circu!t opcration 
broadcasting n 
analog transmission 
asynchronous transrnis.sion 
automatic transmission 
binarv synchronous communication 
(BSCì 

“T5^t^en3ri?5WrTnsst^ 


register name 
register save area 
register select 

register-to-memory architecture 
register-type switching System 
reinitìalize v scc reinitiate 
reinitiate v. reinitialize i 


registri ^_ 

nome del regis^ _ 

area di salvataggio reglsT? 
selezione registro 
architettura registro/niemoria 
sistema a registro 


Regisierauswahl / 
Regisier-z.u-Speicher-A['( 
Regi.stcrsystem ii 


reinizializzare v 


reject v 

reject r, select v 


outsort v(card etc.) 


reject n, rejection n 

rejector n see parallel rcsonant circuit 

reject pocket 


rigettare v, respingere v 
scartare r(schede), espellere v 
(schede) 

rigetto in, reiezione / 


ncH einleiten, neu einrichten, neii 
vorbereiten 
zurùckweisen i'(allg,) 
aussteuern i-, zuruckweisen v. 
rùckweisen v 

Zurùckvveisung /, Riickvvei-sung / 


casella di scarto 


rekey v 
relation test 
relative aclj 
relative address 


relative addressing 
relative coding 
relative error 


immettere di nuovo (a tastiera) 
esame di confronto 
relativo agg 

indirizzo relativo, indirizzo 
spiazzabile 

indirizzamento relativo 
codifica; 


Rcstfach n, Fehlerfach n, 
Rùckwcisungsfach / 
erneut eingeben 
Vergleich m 
relatiV adj 
relative Adrcsse 


Antivalenzgatter n 
Aiitivalenzglied n 
Antrìeb in 
Antriebskette / 

Antriebsmotor in 
Antriebsregelung I (dei 
Magncibandeinheit) 
Aiitriebswelle / 

Antvvort / 

Antwort des Operators I 

antworten v 
Antwortmeldung / 
Antwortsignal n 
Antwortzeit / 

Anweisung* < ‘ 

Anweisung ; 

^teweisung / (zur Gcraiebedienuj 
^“nweisung / (bei problcmorieniu 
Programmicrsprachen) ^ 

Anweisung /{bei maschinenoricr 
Sprachen) 

Anweisung an das Programm 
T veisung in Primarsprache 


An yeisung, arithmetische ^ 


An 


An I eisung, nichtausfùhrbare " 


Stromrichtcr tu 

Paralle!-Serien-Umsetzer(PSU)* ni 
Senen-Parallel-Umsetzcr in 


neisung, symbolische 
eisung, unbcdingte 
Anà eisung, zusammengesetzte 
An l'eisungsmarke / 
eisungsnummer / 
ender in 
An .enderarbeitsbereich ni 
An|renderdatei / 
enderebene / 
endermakro ni 
endermaske / 
enderorientiert adì 
enderprogramm n 
enderprogrammierung / 
enderschnittstelle / 
endersoftware / 
endersoftware /(vom .Ansvo 
schrieben) 

endersysterne, dedizierte ' 


An 


Sei 

Sei 


Sei e f 
Sei 
ser 
ser 


ser 


eisung, ausfuhrbare ^ 


An .enderunterprogramm n 

se luentielle 


sei] lentielle Steuerung 
seq lentielle Struktur 
set] lentielle Verarbeitung 
seq lentielle Zugriffsmethode 
seq lentieller Rechner 
seq leritieller Speicher 
seq lentieller Zugriff 
Sei uentiellrechner in 
Sei uenz / (Sàt/e odcr Zeichen) 
Sei uenzspeicher ni 
Sei aldruckeriM 
aldruckwerk* n 
e ( 



e, m ' 

11 ui// (Lfbertriigiing ctc.) 

;ii adv 

?ll aufgebaut 

Ite asynchrone Schnittstelle 
■fclle Binàrùbertragung 
serlelfle Organisation 

■~lle Start-Stopp-Ubertragun 
Ile Synchroniibertragung 
?lle Obertragung j 

file Verarbeitung ' 

■ller Betrieb* 

iller Datentransfer j 

iller Ein-/Ausgabekanal 
'Ber I/O-Port 
’llerPort 
■ller Zugriff 
enabtastung / 
enadditìon / 


Ser enauisgang n 


enbetrieb m 
endrucker w 
eneingang m 
enmultiplikation / 
nnummer / 
en-Parallelbetrieb n 


Ser en-Parallel-Schaitung t 


Sei 

Ser 


Ser 

Ser 


HUbP^DEL 


Pag 


bri 
da' 

asynchronous transmission 
start-stop data transmission 
synchronous data transmission 
singic-channcl data transmission 
iclcphone line transmission 
data traffic 

remote data transmission 
data transmission 
picturc transmission 
messagc transmissio 

920 I transm 



Ser 

Ser 

Ser 

Ser 

Ser 

Sei 


relay v see retransmit 

relay n 

relay calculator 
relay m.atrix 
release r 


relative Adressierung 
relative Codierung 
relativer Fehfer 

relative Luftfeuchtigkeii, reiativ 

GRUPPOainiTORIALE .AiJfische 

imazionc relativa, ■ 

ine in relativo JAWI%9lVrNitivc 

Programmierung 


n-Parallelsystem n 
n-Parallel-Llmsetzer ni 
Ser en-Parallel-lJmsetzung / 
Sei enprogrammierung / 

Ser enrechner ni 
Ser enschaltung / 

Sei enschnittstelle e 
en-Serien-Betrieb ni 
enspeicher in 
Ser enspeicherung / 

Ser entransfer ni 
Ser enùbertragung / 

Ser eiiverarbeitung / 

ice-Rechenzentrum n 
ice-Techniker m 
omechanismiis ni 
omotor ni 
osystem n 


Relais* Il 
Reiaisrechner ni 
Relaiskoppelfeld n 
freigeben v(Geràt, Pufferetc.) 


une da 
burst mode (tra 


release fi 

'Fòrmato 

jismi^siori reiease signai see enable sign; 

reliability n 




mssion) 


relè in, relais in 
calcolatore a relais 
campo dì accoppiamento relè 
liberare v, abilitare v(unità ecc.), 
nia.sciare v(buffer ecc.) 

liberazione/, rilascio in (di unità ecc.) Freigabe / 

L. 45.0^tAfab. L. 36.000] grammalise ber Fehler 

(iraphik... s. Grafik,. 


affidabilità / 


grafische F.inheit (normicrte Koo^ 
grafische Lòsung 
grafische,s Ausgabegerat ( 

grafisches Datenverarbeitungssyy 
grafisches Symbol 
grafisches Terminal 
Crammatik / 1 

grammatische Analyse 


Zuverlàssigkeit /, Bmriebssichcrhci 


■ m t -1 


voice communication 
sonai transmission 
siari-siop transmission 
multiplex iransmission 


reliability, assessed ' 
reliability, hardware ^ 
reliability, optimum ^ 


afiidabihtà valutata 
affidabilità tlcll'hardu'a 
affidabilità ottimale, sici 
esercizio ottimale 


gc-schàtzte Zuvcrlàsstgkeii 
Hardware-Zuverlàssigkcit / 
opti male Betricbssicherheit 


graphisch m/;s. grafisch 
Gray-C ode m 
(jrenzfrequenz / 


(irenzprioritàt / 













AUDIO 


CASSE ACUSTICHE 
HI-FI DI POTENZA 

a cura della Redazione 


La cassa acustica è il terminale più importante di un impianto Hi-Fi. 

Costruire aniplificatori a larga banda, di potenza, non è più un 
problema. Realizzare casse acustiche capaci di riprodurre fedelmente 
le forme d’onda fomite daH’amplificatore e con la potenza richiesta è 

stato ed è tuttora un problema. 


I n un impianto Hi-Fi, il compo¬ 
nente più critico e pertanto il più 
importante è la cassa acustica, 
la quale deve ritrasformare in vibrazio¬ 
ni sonore più naturali possibili le corri¬ 
spondenti variazioni di corrente forni¬ 
te dairamplificatore di potenza. At¬ 
tualmente, entrare in possesso di qn 
amplificatore capace di amplificare li¬ 
nearmente tutta la banda audio non è 
più un problema neanche dal punto di 
vista economico. È invece il terminale 
deirimpianto Hi-Fi, e cioè, la cassa 
acustica la quale se non ben dimensio¬ 
nata ed equipaggiata con appropriati 
altoparlanti, rischia di non riprodurre 
tutte le frequenze audio fornite dal- 
Tamplificatore. 


Sulla parte anteriore della flangia di fittagglo 
degli altoparlanti occorre applicare lungo tutto 
Il bordo, una striscia di gomma piuma autoade¬ 
siva. 


In questo articolo presentiamo i dati 
completi per la realizzazione di 4 casse 
acustiche ermeticamente chiuse capaci 
di fornire potenze audio rispettivamen¬ 
te di 25,30,60 e 100 W. Sei altoparlanti 
sono Philips. 

Criteri di progetto 




Il notevole successo incontrato dalle 
casse acustiche ermeticamente chiuse 
è dovuto al fatto che esse consentono di 
dare una notevole potenza di uscita so¬ 
nora ed un’ottima risposta alle fre¬ 
quenze audio in gioco pur mantenendo 
dimensioni relativamente ridotte. La 
maggior parte dei costruttori di casse e 
degli amanti dell’alta fedeltà sono con¬ 
cordi neH’affermare che la realizzazio¬ 
ne di questo tipo di cassa non presenta 
difficoltà, e di conseguenza può essere 
facilmente autocostruita. 

La cosa più importante che deve te¬ 
ner presente chi intende realizzare da 
se le casse descritte è la necessità di 
mantenere invariato, per ciascun tipo 
® cassa, il valore di /«Yriindicato; man¬ 
tenuto fisso questo parametro, il co¬ 
struttore potrà variare le dimensioni 
della sua cassa rispeitto a quelle propo¬ 
ste a seconda delle sue esigenze o alle 
caratteristiche del luogo dove le casse 
dovranno essere installate, senza cor¬ 
rere il pericolo che vengano minima¬ 
mente alterate le prestazioni specifica¬ 
te. 

Gli altoparlanti consigliati sono sta¬ 
ti oggetto di una particolare selezione 
che ha tenuto conto della struttura del¬ 


le casse descritte. Se verranno adottati 
tutti gli accorgimenti costruttivi che 
l’amatore Hi-Fi abituato a questo tipo 
di costruzioni ben conosce, sarà possi¬ 
bile realizzare casse acustiche capaci 
di dare le stesse prestazioni di quelle 
offerte dai rivenditori di prodotti Hi-Fi, 
e che, come tutti sanno, hanno prezzi 
molto elevati. 

Materiali da Impiegare 

I pannelli delle casse devono essere 
di legno trucciolato compatto da 16 
mm, 20 mm, oppure da 36 mm a secon¬ 
da del tipo di cassa che si vuole realiz¬ 
zare. Le comici di supporto interne de¬ 
vono essere fatte di listelli a sezione 
quadrata 20 mm x 20 mm di abete o di 
pino. All’interno della cassa va appli¬ 
cata lana di vetro. Per le griglie di pro¬ 
tezione degli altoparlanti va usato tes¬ 
suto a maglie larghe. Sono richiesti al¬ 
tri accessori come: viti, colla, strisce di 
gomma piuma, ecc. Di ciascuna delle 
casse presentate vengono fornite tutte 
le dimensioni; queste però, come già 
detto, possono anche essere cambiate 
purché venga mantenuta invariata la 
capacità in litri indicata per ciascuna 
cassa. 

Suggerimenti per la costruzione 
delle casse 

Innanzitutto occorre realizzare una 
costruzione solida; questa è la premes¬ 
sa indispensabile per poter ricavare 
dalla cassa le prestazioni indicate; di 
conseguenza, tutti i punti di giunzione 
dei pannelli e dei listelli delle cornici 
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interne dovranno essere rigidi e com¬ 
patti. Oltre a ciò, si tenga presente che: 

1) nulla deve esistere sia aH'interno 
che airesterno della cassa capace 
di entrare in vibrazione con i coni 
degli altoparlanti. 

2) non deve esserci nessun passaggio 
di aria tra la parte anteriore e quel¬ 
la posteriore dei coni degli altopar¬ 
lanti; ciò potrebbe influire sulla vi¬ 
brazione degli altoparlanti stessi: 
in altre parole, non devono verifi¬ 
carsi “corti circuiti acustici” di 
nessuna natura. 

Ogni cassa acustica dovrà pertanto 
essere strutturalmente rigida e com¬ 
patta e a tenuta d'aria. 

Fatte queste premesse di carattere 



Fotografia di alcuni altoparlanti utilizzati per realizzare le casse descritte. 



FIg. 1 - Dimensioni (in mm) della cassa da 11 
litri (25 W). Queste dimensioni si riferiscono 
airinterno della cassa e sono puramente indi¬ 
cative. La cassa deve essere realizzata con 
trucciolato compatto da 16 mm; l’intelaiatura 
interna che sopporta i pannelli esterni deve 
essere fatta con listelli di abete a sezione qua¬ 
drata (20 X 20 mm). Per aver un buon smorza¬ 
mento acustico occorre ricoprire il pannello 
posteriore con 60 g di lana di vetro. 



FIg. 3 - Risposta In frequenza e distorsione armonica In aria libera di ciascun altoparlante 
Impiegato nella cassa misurata. Potenza operativa = 4 W; tensione di lavoro 5,6 V; Il microfono 
impiegato per la misura (Bruel e Kjaer 1/2” tipo 4133), dista 1 m della cassa e deve guardare II 
punto intermedio esistente tra l’altoparlante tweeter e II woofer (0 dB = 2 x 10~^ N/m^). 
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FIg. 2 - Rete di cross-over; consente di ottene¬ 
re una impedenza con valore nominale di 8 O. 
In questa e nelle altre casse, Il roll-off (penden¬ 
za) eccezionalmente dolce del woofer (alto- 
parlante per i bassi) consente di fare a meno 
dell’Induttore, solitamente collegato In serie. I 
puntini di colore rosso riportati negli altopar¬ 
lanti indicano che lì va collegato il terminale 
positivo di uscita daH’amplificatore. 


CASSA ACUSTICA A DUE VIE DA 25 W (11 LITRI) 

Dati tecnici principati 


Potenza trattata 
Massima potenza 
Potenza operativa 
impedenza nomi naie 
Risposta in frequenza 
Frequenza di risonanza 
Frequenza di cross-over 

Altoparlanti consigliaii 

woofer 

tweeter 


25 Wetf 
60 W 
4 W 
8 O 

da 70 a 20.000 Hz 
109 Hz 
7800 Hz 


AD70801/W8, 8 fì 
AD2273/T8. 8 O 
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FIg. 6 - Risposta in frequenza e distorsione armonica di ciascun altopariante misurata In aria 
libera. 


CASSA ACUSTICA A DUE VIE DA 30 W (15 LITRI) 


Dati tecnici principali 

Potenza trattata 

30 Weff 

Massima potenza 

60 W 

Potenza operativa 

4 W 

impedenza nominale 

8 n 

Risposta in frequenza 

da 55 a 20.000 Hz 

Frequenza di risonanza 

100 Hz 

Frequenza di cross-over 

6000 Hz 

Altoparlanti raccomandati 

woofer 

AD80602/W8, 8 0 

tweeter 

AD0141/T8. 8 0 



Fig. 4 - Dimensioni in mm della cassa da 15 litri 
30 W. Le dimensioni si riferiscono all’interno 
delia cassa e sono puramente indicative. 



Fig. 5 - Rete di cross-over, che consente di 
ottenere una impedenza con valore nominale 
di 8 O. 


generale, diamo alcuni suggerimenti 

per chi volesse farsele da se. 

1. Per prima cosa, costruire il pannel¬ 
lo anteriore (baffle), quello cioè che 
dovrà ospitare gli altoparlanti. 
Produrre una svasatura adatta ad 
accogliere gli altoparlanti in modo 
che quest'ultimi risultino incassa¬ 
ti a filo con il baffle e trovarsi nella 
posizione corretta quando si dovrà 
fissarli mediante viti. 

2. Applicare sulla parte posteriore 
della flangia degli altoparlanti, 
lungo tutto il bordo, una striscetta 
di gomma piuma autoadesiva. In¬ 
di, fissare gli altoparlanti sul pan¬ 
nello mediante viti e nella posizio¬ 
ne corretta. 

3. I pannelli della cassa devono esse¬ 
re tenuti assieme da una incastel¬ 
latura interna (riquadro) fatta di 
listelli di abete o di pino a sezione 
quadrata. Incollare abbondante¬ 
mente le parti terminali dei listelli 
dell’incastellatura prima di fissar¬ 
li definitivamente mediante viti. 
Ciò darà alla cassa la robustezza e 
la rigidità richiesta. 

4. Foderare Tinterno della cassa con 
la quantità di lana di vetro indica¬ 


ta fissandola mediante punti me¬ 
tallici. (Attenzione! Maneggiare la 
lana di vetro con guanti per non 
avere problemi d’irritazione della 
pelle). Al posto della lana di vetro 
potrà essere impiegata anche 
ovatta di lana o materiale simila¬ 
re. 

5. Ricoprire i lati dei listelli rispetti¬ 
vamente anteriore e posteriore del¬ 
l’incastellatura con striscette di 
gomma piuma autoadesiva. Fatto 
ciò, fissare sui listelli così gomma¬ 
ti il pannello rispettivamente ante¬ 
riore e posteriore della cassa. Assi¬ 
curarsi che i punti di unione dei 
pannelli siano a tenuta di aria. 

6. Costruire e fissare la griglia da si¬ 
stemare davanti agli altoparlanti. 

7. Collocare la cassa in un punto do¬ 
ve la sua risposta in frequenza non 


possa essere disturbata. Per esem¬ 
pio, tenerla lontana da mobili o 
tende. 

APPENDICE: Differenti maniere di 
esprimere la potenza fornita da un alto- 
parlante 

Un altoparlante produce un suono 
per il fatto che nella sua bobina mobile 
circola una corrente alternata. Il tono 
del suono dipende dalla frequenza di 
questa corrente alternata. L’intensità 
del suono prodotto dipende, a sua vol¬ 
ta, dall’intensità della corrente circo¬ 
lante nella bobina mobile. In termini 
elettrici, la potenza (Vxl) che un alto- 
parlante può fornire può essere defini¬ 
ta in tre modi. Nei dati tecnici forniti 
dai costruttori di altoparlanti si parla 
infatti di: 
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Cornice di listelli 

di pino o di abete Truciolato 
20 X 20 mm da 16 mm 
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altoparlante serve a definire una con¬ 
dizione operativa che non ha alcuna 
relazione con le altre due. (Ciò non to¬ 
glie che un esperto progettista di casse 
non possa quantificare due dei suddetti 
parametri partendo da quello noto). 

1) Potenza operativa 

Viene definita come la potenza d'in¬ 
gresso capace di produrre alla distanza 
di 1 metro, lungo Tasse delTaltoparlan- 
te, una pressione sonora di 12 /ibar (op¬ 
pure 4 //bar alla distanza di 3 m). Pren¬ 
dendo come livello di riferimento (e cioè 
0 dB) una pressione sonora di 2x10^, 
//bar (e cioè 2/10.000 //bar), una pressio¬ 
ne sonora di 2 //bar corrisponderà a 96 
dB (e 4 //bar = 86 dB). 

Questa definizione di potenza delTal- 
toparlante (e cioè la sua potenza opera- 
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FIg. 7 - Particolare costruttivo della cassa da 15 litri (30 W). La cassa deve essere fatta con 
trucclolato da 16 mm. Le cornici Interne che supportano I pannelli esterni devono essere latte con 
listelli di abete quadrati da 20 mm. Tutti i punti di giunzione devono essere Incollati e uniti 
mediante viti. Per ottenere lo smorzamento acustico, ricoprire II pannello posteriore con 60 g di 
lana di vetro. 


— potenza operativa (operating po¬ 
wer) 

— livello di potenza trattata (power 
handling capacity) 

— potenza musicale (music power) 
Ciascuna di queste tre “angolazioni" 

con cui è osservata la potenza di un 


500 


/ 



Fig. 8 - Cassa da 25 litri (60 W). Dimensioni In 
mm. Queste dimensioni si riferiscono all’Inter¬ 
no della cassa e sono puramente indicative. 



Fig. 9 • Rete di cross-over capace di dare una 
impedenza nominale di 8 O. 



Fig. 10 - Risposta In frequenza e distorsione armonica di ciascun altoparlante misurata In aria 
libera. 


CASSA ACUSTICA A TRE VIE DA 60 W (25 LITRI) 


Dati tecnici principali 

Potenza trattata 

60 Weff 

Massima potenza 

120 W 

Potenza operativa 

3 W 

Impedenza nominale 

8 0 

Risposta in frequenza 

da 55 a 20.000 Hz 

Frequenza di risonanza 

77 Hz 

Frequen:za di cross-over 

2400 Hz e 6500 Hz 

Altoparlanti raccomandati 

woofer 

AD80602/m, 8 0 

squawker 

AD50600/SQ8, 8 Q 

tweeter 

AD11600/T8, 8 Q 
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tiva), nonostante la sua semplicità, co¬ 
stituisce un buon punto di partenza per 
tutti i calcoli inerenti al progetto di una 
cassa. Ovviamente è espressa in watt,e 
viene calcolata molto semplicemente 
aumentando la potenza d’ingresso del¬ 
l’altoparlante sotto misura fino a 
quando non si sia raggiunta, alla dis¬ 
tanza sopra specificata, la pressione 
sonora di 12 //bar. 

Si deve tener presente che la pressio¬ 
ne sonora di 96 dB corrisponde a un 
suono molto intenso: poche persone de¬ 
sidererebbero un suono così intenso 
nelle loro abitazioni. Esistono però dei 
“patiti” i quali più che “ascoltare” vo¬ 
gliono “sentire” la musica, e per i quali 
i 96 dB rappresentano un livello d’in¬ 
tensità medio. In entrambi i casi, la 
potenza operativa come l’abbiamo de¬ 
scritta, è in grado di dare un’idea molto 
precisa circa le possibilità di cui un al¬ 
toparlante sarà capace. Per esempio, se 
nei dati tecnici è scritto che la potenza 
operativa di un dato altoparlante e 1W, 
ciò significa che applicando a questo 
altoparlante la potenza elettrica di 1W, 
esso è capace di fornire alla distanza di 
1 m, un livello di pressione pari a 96 dB. 


2) Livello di potenza trattata 

Il parametro “potenza operativa” 
non è in grado di dirci quanta potenza 
elettrica un dato altoparlante può “sop¬ 
portare” prima di guastarsi o di dan¬ 
neggiarsi. Questo dato molto impor¬ 
tante ci viene fornito, a sua volta, sotto 
due punti di vista. 

— come livello di potenza trattata 

— come livello di potenza musicale. 

Consideriamo il primo aspetto. Ri¬ 
prendiamo il nostro altoparlante con 
potenza operativa di 1 W, e supponia¬ 
mo di ottenere da esso un livello sonoro 
di 100 dB. Vogliamo cioè 4 dB in più 
rispetto ai 96 dB di prima, il chè signifi¬ 
ca che la primitiva potenza d’ingresso 
(e cioè 1 W) dovrà essere moltiplicata 
per 2,5; dovremo cioè applicare all’in¬ 
gresso dell’altoparlante non 1W ma 2,5 
W. Cosa però potrebbe succedere se noi 
volessimo in corrispondenza dei bassi, 
un’esaltazione di 10 dB? Questo signi¬ 
ficherebbe che ora, per questi bassi, oc¬ 
correrebbe aumentare di 10 volte la po¬ 
tenza applicata all’altoparlante, occor¬ 
rerebbe cioè che l’altoparlante trattas¬ 
se 25 W! 


Fig. 11 - Particolare costruttivo della cassa da 25 litri (60 W). La cassa deve essere realizzata con 
trucclolato da 16 mm. 

Le strutture di sostegno del pannelli esterni e cioè le cornici, devono essere fatte con listelli 
quadrati di abete da 20 mm. Tutti 1 punti di giunzione devono essere incollati e fissati con viti. Per 
ottenere lo smorzamento acustico richiesto, Il pannello posteriore deve essere ricoperto con 90 g 
di lana di vetro. 


Cornice di listelli 

di pino o di abete Truciolato 

20 X 20 mm da 16 mm 



Fig. 12 - Cassa da 100 litri (100 W). Le dimen¬ 
sioni sono date in mm, si riferiscono all*interno 
della cassa e sono puramente indicative. 
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Fig. 13 - Rete di cross-over che fornisce un’im¬ 
pedenza nominale di 8 O. I puntini di colore 
rosso indicano il terminale positivo di ciascun 
altoparlante. 


A questo punto ci rendiamo conto 
che la sola definizione “di potenza ope¬ 
rativa”, non basta a specificare tutte le 
caratteristiche di un altoparlante. Per¬ 
tanto, oltre a sapere quanta potenza 
richiede un altoparlante per dare, ad 
una certa distanza, una data pressione 
sonora, occorrerà anche conoscere 
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FIg. 14 - Risposta In frequenza e distorsione armonica di ciascun altoparlante misurata In aria 
libera. 


CASSA ACUSTICA A TRE VIE DA 100 W (100 LITRI) CON RADIATORE PASSIVO | 

Dati caratteristici principali 


Potenza trattata 

Massima potenza 

Potenza operativa 

Impedenza nominale 

Risposta in frequenza 

Frequenza di risonanza 

Frequenza di incrocio 

100 Welf 1 

200 W 1 

7 W 1 

8 n 1 

da 20 a 20.000 Hz 1 

da 14 a 48 Hz | 

1000 Hz e 6000 Hz | 

Altoparlanti raccomandati 


woofer 

radiatore passivo da 12” 

squawker 

tweeter 

AD12200/W8, 8 fi 

ADI 201 oppure ADI 200, 
AD02150/SQ8, 8 fi 
AD11600/T8, 8 fi 


FIg. 15 - Dati costruttivi della cassa da 100 litri (100 W). 


Truciolato 
da 16 mm 


Cornice di listelli 
di pino 0 di abete 
20 X 20 mm 





n" 



Svasatura di 3,5 mm 
per flangia tweeter 


Svasatura dì 6 mm 
per flangia squaker 


Svasatura di 11 mm 
per flangia woofer 



Svasatura di 11 mm 
per flangia radiatore 
passivo 
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quanta potenza complessivamente 
Taltoparlante può trattare o tollerare 
senza guastarsi. Quest’ultimo dato è 
appunto fornito dal parametro “livello 
di potenza trattata” (power handling 
capacity). Esso indica la massima po¬ 
tenza che un dato altoparlante può 
trattare in maniera continuativa. 

3) Potenza musicale 

È un’altra maniera di determinare la 
massima potenza che un altoparlante 
può sopportare. Solitamente viene mi¬ 
surata in termini di picchi di carico (di 
musica o di parlato) che si hanno in 
corrispondenza delle basse frequenze 
della curva di risposta: a queste fre¬ 
quenze non è facilmente apprezzabile 
la distorsione. La potenza musicale 
rappresenta pertanto la massima po¬ 
tenza che può essere applicata al disot¬ 
to di 250 Hz, prima di percepire fenome¬ 
ni di distorsione. 

Dato il gran numero di variabili di 
cui occorre tener conto per poter defini¬ 
re le prestazioni finali di un sistema di 
riproduzione Hi-Hi, converrà almeno 
per ciò che riguarda l’altoparlante, 
usare il concetto di potenza continuati¬ 
va (e cioè potenza sinusoidale) per 
Tamplificatore, e la massima potenza 
trattabile per l’altoparlante. Attenen¬ 
dosi a questa regola, non si potrà sba¬ 
gliare, almeno per ciò che riguarda le 
potenze in gioco, sia nella scelta del¬ 
l’amplificatore sia nellla scelta del re¬ 
lativo altoparlante. 

Sempre rimanendo in tema di poten¬ 
za, vediamo cosa potrebbe succedere se 
non si scegliesse Taltoparlante (o gli 
altoparlanti) adatti a lavorare con un 
dato amplificatore. 

Quando la potenza trattata dall’alto¬ 
parlante è superiore alla massima po¬ 
tenza continuativa (onde sinusoidali) 
che Tamplificatore è capace di dare, 
l’altoparlante non potrà subire alcun 
danno, quando gli verrà applicata la 
massima potenza fornita daH’amplifi- 
catore; al massimo si noterà una legge¬ 
ra distorsione. 

Quando invece la potenza trattata 
dall’altoparlante è inferiore alla massi¬ 
ma continuativa, sinusoidale fornita 
dall’amplificatore, se il regolatore del 
volume di quest’ultimo viene portato al 
massimo, certamente l’altoparlante 
verrà danneggiato. Fortunatamente, 
prima di raggiungere questo livello di 
rottura, l’ascoltatore percepirebbe un 
livello di distorsione tale da costringer¬ 
lo a ridurre il volume, e di conseguenza, 
a fare in tempo a salvare ancora l’alto¬ 
parlante. 


VISTA DI FRONTE 


VISTA DAL LATO 
SINISTRO 
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STRUMENTAZIONE 


1 


MISURE 

SUGLI IMPIANTI 
DI ANTENNA 

Con il generatore di rumore CNG 90 

di V. Parenti, E. Romano 

Questo semplice strumento, sviluppato dalla divisione strumenti 
della RO.VE.R., sarà estremamente utile agli installatori TV in 
quanto potenzia il misuratore di campo in loro possesso e crea un 
nuovo sistema di misura che rivoluzionerà il controllo degli impianti 
centralizzati e i relativi componenti. 


C om’è noto per visualizzare le 
curve di risposta di dispositivi 
a Radio Frequenza, come ad 
esempio i componenti per impianti cen¬ 
tralizzati d'antenna ecc., esistono tre 
principali tipi di strumenti: 

— il primo, ed il più conosciuto è il vo¬ 
bulatore, chiamato anche sweep, 


che viene utilizzato in unione ad un 
oscilloscopio od a un monitor x-y. 

— Il secondo è il tracking generator 
utilizzato in unione ad un analizza¬ 
tore di spettro. 

— Il terzo sistema - quasi sconosciuto - 
è il generatore di rumore calibrato 
(CNG), utilizzato in unione ad un 


misuratore di campo (MdC) o ad un 
analizzatore di spettro (AdS). 

La RO.VE.R. propone questo nuovo 
interessante sistema di misura deno¬ 
minato CNG 90 dopo aver effettuato un 
elevato numero di prove comparative 
ed avere riscontrato una ottima corre¬ 
lazione con i sistemi classici di misura. 

È inoltre evidente che se il generato¬ 
re di rumore è calibrato, e cioè, se se ne 
conosce con un buon grado di precisio¬ 
ne il valore del livello d’uscita (in fjV o 
dB/yV), le possibilità applicative diven¬ 
gono veramente numerose. 

Per la prima volta con piccoli ed eco¬ 
nomici generatori e con questa nuova 
tecnica di misura - oltre a poter tarare 
amplificatori, filtri, trappole ecc. - è 
possibile fare una “radiografia” preci¬ 
sa e completa dell’impianto centraliz¬ 
zato d’antenna collegando il CNG (Ge¬ 
neratore di Rumore Calibrato) diretta- 
mente al posto del centralino e, senza 
alcun problema di sincronizzaz’one 
esterna, è possibile controllare le perdi¬ 
te, i disadattamenti e le eventuali riso¬ 
nanze dei vari componenti alle varie 
bande senza necessità di disconnetterli 
dall’impianto stesso. 

A questo punto si è in grado di dedur¬ 
re direttamente il livello di segnale ne¬ 
cessario all’uscita del centralino per 
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poter fornire la quantità di segnale de¬ 
siderato a ciascuna presa deH’impian- 
to in esame; dando così la possibilità 
airinstallatore di scegliere il centrali¬ 
no adeguato, senza il pericolo di impie¬ 
garne uno troppo piccolo, o troppo 
grande, con il vantaggio di poter effet¬ 
tuare dei preventivi precisi senza pau¬ 
ra di eventuali “sorprese”. 

Un’altra applicazione molto interes¬ 
sante, che vale la pena di anticipare, è 
la possibilità di misurare in cavo coas¬ 
siale, la distanza in metri alla quale si 
trova un corto circuito od una interru¬ 
zione accidentale, oppure più semplice- 
mente misurare la lunghezza di un ca¬ 
vo coassiale interrato, incassato o av¬ 
volto, senza rimuoverlo. 

Modelli di generatori di rumore 
prodotti e relativi accessori 

Attualmente sono disponibili i se¬ 
guenti modelli: 

— MOD CNG 90 - livello d’uscita 90 dB 

su 75 0(vedi nota 1): attenuatori 
incorporati inseribili da 6 a 36 dB 
totali con posizioni 6.10.16.20.26.30 
e 36 dB; linearità nella banda 20-900 
MHz ± 1,5 dB. 

— MOD CNG 70-livellod’uscita 70dB 

su 75 O (vedi nota 1); linearità 
nella banda 20-900 MHz ± 1,5 dB. 

— MOD CNG 50 - livello d’uscita 50 dB 
/yV (vedi nota 1); linearità nella ban¬ 
da 20-900 MHz ± 2,5 dB. Versione 
miniaturizzata funzionante solo a 
batterie. 

Gli accessori richiesti sono: 

— Ponte riflettometrico mod. RFB 002 

— Attenuatore fisso connettori BNC 
20 dB mod. AFB 020 

— Connettore a “T” 

— Adattatore BNC lEC mod. BNF 9 

— Spezzoni cavo 75 O intestati 2 x 
BNC 

— 2 spezzoni cavi 75 fi intestati 
IEC(m)/BNC 1 m; 0,5 

— Spezzoni cavo 75 fìintestati BNC ed 
altro terminale -ravvivato. 

— Borsa con cinghia e porta-accessori. 

Con uno qualsiasi dei tre suddetti ge¬ 
neratori (che differiscono fra di loro 
principalmente per la diversa potenza 
d’uscita) impiegato in unione ad un 
analizzatore di spettro (AdS) o misura¬ 
tore di campo (MdC) di qualsiasi marca 
o tipo (anche senza monitore) è possibi¬ 
le effettuare un numero elevatissimo di 
misure sia su singoli componenti attivi 
e passivi (a larga banda o selettivi) sia 
sulle reti di distribuzione dei segnali 
radio e TV, il tutto con la precisione 
dell AdS o delVMdC utilizzato. 

Questi generatori, data la loro eleva- 



Fig. 2 - Generatore di runriore calibrato CNG 90 nella fase di collaudo di produzione. 


ta precisione (nel livello) e linearità 
(nella banda 20-900 MHz) trovano im¬ 
piego anche in laboratori misure o di 
produzione e sono molto indicati anche 
per scuole professionali; essi possono 
sostituire vantaggiosamente in deter¬ 
minate misure il Vobulatore o il Trac- 
king Generator, dato ad esempio che 
con il CNG è possibile effettuare misu¬ 
re su sistemi non isofrequenziali come i 
convertitori od i sintonizzatori. 

Principali applicazioni 
del generatore di rumore 
calibrato CNG 90 

Dopo questa presentazione generale, 
per il momento prenderemo in esame 
solo il generatore mod. CNG 90 essen¬ 
do il più completo; e senza entrare in 
dettagli tecnici elencheremo di seguito 
le principali applicazioni, dividendo le 
misure effettuabili in cinque gruppi: 


0,25 MHz, essendo questa la larghezza 
del filtro I.F. di misura normalmente 
più utilizzata nei M.d.C. (con ricevitore 
panoramico). 

Se la larghezza di banda dello stru¬ 
mento utilizzato avesse un valore diffe¬ 
rente, il livello d’uscita acquisterebbe 
un valore anch’esso differente. Per 
esempio, collegando il CNG 90 ad un 
misuratore di campo avente un filtro 
I.F. più stretto (0,125 MHz), misurere¬ 
mo 3 dB di meno (cioè 87 dB pV)\ vice¬ 
versa collegando ad un misuratore di 
campo un filtro I.F. più largo (0,5 
MHz), misureremo 3 dB di più (cioè 93 
dB /iV). Ne risulta una semplice regola 
che ad ogni raddoppio di banda il livel¬ 
lo misurato aumenta di 3 dB, e vicever¬ 
sa diminuisce di 3 dB per ogni dimezza¬ 
mento. 

La formula che lega il livello ad una 
larghezza di banda differente da 0,25 
MHz è la seguente: 


_ A — Misure sulla rete di distribuzio¬ 
ne compresi tutti i componenti 
attivi e passivi già inseriti nel¬ 
la rete stessa (senza disconnet¬ 
terli). 

_ B _ Misure e taratura sui singoli 
componenti attivi, (sia larga 
banda (L.B.) che selettivi). 

_ C — Misure e tarature sui singoli 
componenti passivi, (sia L.B. 
che selettivi). 

— D — Calibrazione di strumenti di 

misura. 

— E — (in preparazione) Misure di ru¬ 

more, livello d’uscita, impeden¬ 
za caratteristica dei cavi coas¬ 
siali ecc.... 

Prima però di entrare nel dettaglio 
delle suddette misure vogliamo far pre¬ 
sente quanto segue. 

Avendo il rumore una distribuzione ^ 
spettrale da zero a infinito, quando si 
esprime il livello d’uscita di un C.N.G. 
occorre precisare la larghezza di banda 
dello strumento di misura (AdS, MdC o 
altri). Nel nostro caso questo valore è di 


LIVELLO in dB pW = 90 dB pV + 

+ 10 l og nuova banda (in MH z) 
0,25 

Ad es. Ver un filtro avente una lar¬ 
ghezza di banda di 8 MHz - (larghezza 
di banda normale impiegata da MdC 
senza ricevitore panoramico) - avremo 
una lettura superiore di 15 dB. Infatt: 


10 log 


-^ = 10 log 32 = 15 dB 
0,25 


Il CNG 90 è stato progettato presup¬ 
ponendo un utilizzo prevalentemente 
in unione a misuratori di campo (prefe¬ 
ribilmente del tipo con ricevitore pano¬ 
ramico); ricordiamo che questi stru¬ 
menti hanno dei rivelatori d’inviluppo 
che forniscono un livello superiore a 
-tjuello efficace. In realtà volendo misu¬ 
rare esattamente in valore efficace il 
livello di rumore fornito dal CNG 90 si 
deve utilizzare un bolometro a larga 
banda: esso indicherà - dopo opportune 
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Fig. 3 - CNG 90 con comoda borsa completa di porla-accessori. Alla base alcuni accessori, tra cui un calcolatore tipo regolo. 


correlazioni - un valore di 22 
dBm/MHz corrispondenti a 87,75 dB 
/iV/MHz. 

È bene tener presente che in una mi¬ 
sura assoluta occorre considerare an¬ 
che la tolleranza del MdC impiegato. 

Qui di seguito illustriamo in detta¬ 
glio le principali applicazioni del gene¬ 
ratore di rumore calibrato CNG 90. 

GRUPPO A 

Misure effettuabili sulla rete di dis¬ 
tribuzione con inseriti tutti i compo¬ 
nenti attivi e passivi (senza necessità 
di disconnetterli). 

Scheda Al Misura delle perdite totali 
in un impianto (rete di dis¬ 
tribuzione) daH’uscita del 
centralino alle varie prese. 

Scheda A2 Misura dell’attenuazione 
di Riflessione (RL) in dB 
nei vari punti dell’impian¬ 
to e trasformazione in va¬ 
lore di ROS (Rapporto On¬ 
de Stazionarie) oppure (Co- 
efficiente di riflessione) 
mediante apposita tabella 
e nomogramma allegati al¬ 
la descrizione della fase 
operativa di questa specifi¬ 
ca misura. 


Scheda A3 Valutazione della differen¬ 
za di schermatura di cavi 
coassiali, parametro sem¬ 
pre più importante data la 
crescente saturazione dello 
spettro elettromagnetico. 

Scheda A4 Determinazione del livello 
e del guadagno per una cor¬ 
retta scelta del centralino 
necessario dell’impianto 
in esame. 

Scheda A5 Misura dell’attenuazione 
di cavi già installati (vedi 
impianti) alle varie bande 
od ai vari canali. 

Scheda A6 Determinazione della dis¬ 
tanza di cortocircuito od 
interruzione accidentale o 
di punti di elevatissimo 
disadattamento, di un ca¬ 
vo inserito nella rete di dis¬ 
tribuzione. 

Scheda A7 Misura totale del guada¬ 
gno, o delle eventuali per¬ 
dite, in un impianto com¬ 
pleto, dalle varie entrate 
del centralino ad una presa 
qualsiasi dell’impianto. 


GRUPPO B 

Misure e taratura effettuabili su sin¬ 
goli componenti attivi. 

Scheda Bl Misura del guadagno in 
funzione della frequenza di 
preamplificatori od ampli¬ 
ficatori a larga banda. 

Scheda B2 Misura del guadagno in 
funzione della frequenza di 
preamplificatori od ampli¬ 
ficatori di canale o gruppi 
di canale. 

Scheda B3 Misura del guadagno in 
funzione della frequenza di 
convertitori. 

Scheda B4 Taratura di preamplifica¬ 
tori od amplificatori a lar¬ 
ga banda. 

Scheda B5 Taratura di preamplifica¬ 
tori od amplificatori di ca¬ 
nale o gruppi di canale. 

Scheda B6 Taratura di convertitori. 

Scheda B7 Misura dell’Attenuazione 
di Riflessione (RL) in dB 
sia all’entrata che all’usci- 
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ta di tutti i componenti pre¬ 
cedenti. 

Trasformazione immedia¬ 
ta da RL in ROS (Rapporto 
Onde Stazionarie) oppure, 
(coefficiente di riflessione) 
mediante la tabella ed il 
nomogramma allegati a 
questa specifica fase ope¬ 
rativa. 


GRUPPO C 


Misure e taratura effettuabili sui sin¬ 
goli componenti passivi. 


Scheda Gl 

Scheda C2 

Scheda C3 

Scheda C4 

Scheda C5 

Scheda C6 

Scheda C7 

Scheda C8 
Scheda C9 


Misure di perdita in fun¬ 
zione della frequenza 
(perdita di inserzione e 
larghezza di banda) non¬ 
ché selettiva in filtri 
passa-canale e passa¬ 
banda. 

Taratura e controllo di fil¬ 
tri passa-canale e passa¬ 
banda. 

Taratura e controllo di fil¬ 
tri elimina-canale (trap¬ 
pole e reiettori). 

Taratura e controllo di fil¬ 
tri passa-canale multipli 
o di miscelatori selettivi. 

Misura e controllo del¬ 
l’andamento guadagno- 
frequenza o perdita- 
frequenza di miscelatori 
di banda e larga banda at¬ 
tivi e passivi. 

Misura e controllo delle 
perdite di transito d’inser¬ 
zione, di separazione e di¬ 
rettività di prese RD-TV. 

Misura e controllo delle 
perdite di transito, d’in¬ 
serzione, di separazione e 
di direttività nei derivato¬ 
ri e divisori. 

Misura e controllo di atte¬ 
nuatori fissi e variabili. 

Misure e controllo di cavi 
coassiali: perdita e SRL 
(Structural Return Loss). 


Scheda CIO Misura dell’attenuazione 
di riflessione (RI.) nei vari 
componenti passivi in dB 
e trasformazione imme¬ 
diata in valore di ROS 
(Rapporto di Onde Stazio¬ 
narie) oppure (coefficien¬ 


te di riflessione) mediante 
apposita tabella e nomo¬ 
gramma allegati a questa 
scheda. 

GRUPPO D 

Calibrazione Strumenti di misura. 

Scheda DI Calibrazione Misuratori 
di Campo. 

GRUPPO E 

(in preparazione) Misure di rumore, 
livello massimo d’uscita, impedenza 
caratteristica di cavi coassiali ecc... 

Per semplicità, i 5 citati gruppi di 
misure possono essere sempre ricon¬ 
dotti, dal punto di vista operativo, atre 
grandi famiglie-base: 


FAMIGLIA I - 


FAMIGLIA II - 


FAMIGLIA III - 


Misure di guada¬ 
gno (o perdita). 
Misure di riflessio¬ 
ne (onde staziona¬ 
rie) 

Misure della dis¬ 
tanza di cortocir¬ 
cuito o di interru¬ 
zione nei cavi coas¬ 
siali. 

Informiamo i nostri lettori che i tec¬ 
nici della RO. VE.R in stretta collabo- 
razione con la Redazione di Selezione 
stanno preparando una seconda parte 
applicativa su questo argomento di 
estremo interesse per tutti coloro che si 
occupano di installazione e controllo 
degli impianti centralizzati di anten¬ 
na, e che apparirà nel numero di otto¬ 
bre di questa rivista. 

Ulteriori informazioni sul generatore 
di rumore CNG9possono essere ottenu¬ 
te telefonando a RO. VE.R 030/9196151 
oppure 9196257. ■ 
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RroUZIONE 
DEL RUMORE 
NEI REGISTRATORI 

di Guenter Simons - Seconda parte 


Nella prima parte di questa serie di articoli sono state spiegate le 
modalità d’uso dei circuiti di riduzione del rumore. 

In questa seconda parte viene trattata la realizzazione pratica del 

concetto. 


F orse in un prossimo futuro gli 
enti radiofonici decideranno 
di utilizzare il compander non 
solo per usi interni ma anche per la 
trasmissione dei programmi, che già 
avviene negli USA. 

Questi segnali codificati dovrebbero 
naturalmente essere irradiati ad un li¬ 
vello definito con precisione e perciò, 
prima del programma vero e proprio, 
dovrebbe essere trasmessa una “nota 
di taratura”. Dopo aver messo a punto i 
livelli deH’elaboratore mediante i rego¬ 
latori FM-Com, il livello di modulazio¬ 


ne non dovrà più subire variazioni, per¬ 
chè, in caso diverso, la taratura non 
sarebbe più esatta. Per questo motivo, i 
segnali codificati provenienti dal tra¬ 
smettitore radiofonico vengono appli¬ 
cati al selettore delle sorgenti di segna¬ 
le (figura 2, parte prima), tramite una 
metà del TDA 1028 ed il regolatore “li¬ 
vello FM- Com” (P2L e P2R), scaval¬ 
cando il regolatore del livello di modu¬ 
lazione. 

Tra Tuscita del TDA 1028 ed i regola¬ 
tori “Livello FM-Com” è inserito un cir¬ 
cuito R-C che abbassa la preenfasi nor¬ 


male delle trasmissioni FM (50 jus) al 
valore consigliato per il Dolby-B, cioè a 
25 jus. 

Compander con uscita 
a bassa impedenza 

L’oscillatore di taratura (IClO) forni¬ 
sce, tramite i regolatori di livello della 
nota P3L e P3R (“Test”), il segnale di 
taratura a 400 Hz. Le uscite corrispon¬ 
denti al piedino 9 ed al piedino 15 di IC2 
pilotano la scheda inseribile dal com¬ 
pander con filtro multiplex, impiegata 
come codificatore. 



04 B3 A4 B6 



FIg. 3 - Schema della scheda Inseribile High-Com. Viene impiegata la 
scheda originale della Telefunken. 


FIg. 4 - Schema della scheda Dolby. La disposizione degli ingressi e 
delle uscite ò Identica a quella della scheda High-Com. 
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Fig. 5 - Circuito stampato delia sezione anaiogica. Su questa scheda principale verranno anche Inserite le schede Dolby o HIgh-Com. 


I segnali codificati disponibili alle 
uscite del compander vengono tra¬ 
smessi al registratore, tramite i conver¬ 
titori d’impedenza (IC6 ed ICS) eripor¬ 
tati all’elaboratore come segnale di 
controllo del nastro prima dell’elabora¬ 
zione; i segnali sono anche applicati al 
commutatore del monitore, tramite i 
convertitori d’impedenza (IC7 ed IC9) 
ed i regolatori del livello di riproduzio¬ 
ne (Ptl e P7 r). 

Per il controllo del nastro prima del¬ 
l’elaborazione, i segnali di uscita del 
compander sono applicati al commuta¬ 
tore del monitore tramite gli attenuato¬ 
ri P6L e P6R. Il segnale codificato rag¬ 
giunge la scheda compander (che ora 
funziona da decodificatore) tramite le 
uscite corrispondenti al piedino 12 ed 
al piedino 15 di IC5. Per la soppressio¬ 
ne delle frequenze di premagnetizza¬ 
zione, è stato previsto un filtro fisso di 


polarizzazione (bias). La tensione di 
uscita del compander, che ha un livello 
di 580 mV con modulazione di 0 dB, 
viene amplificata mediante ICll ed 
IC12, fino a raggiungere il livello di 
circa 1,85 V: la resistenza lineare d’u¬ 
scita è di 620 Q. 

La figura 5 mostra la disposizione 
delle piste di rame sul circuito stampa¬ 
to della sezione analogica. Le posizioni 
dei ponticelli di filo per i due sistemi 
compander previsti possono essere rile¬ 
vate dallo schema di figura 2 (i ponti¬ 
celli per High-Com sono disegnati a 
tratto continuo e quelli per il Dolby-B 
sono tratteggiati) e dallo schizzo della 
disposizione dei componenti di figura 
6 . 

Le figure 3 e 4 mostrano gli schemi 
delle schede High-Com e Dolby-B, men- 
trele figure 7 e 8 mostrano rispettiva¬ 
mente le piste di rame e la disposizione 


dei componenti della scheda Dolby-B. 

Alcuni componenti delle schede 
High-Com di nuovo tipo hanno valori 
diversi ed inoltre la Teìefunken ha ope¬ 
rato una modifica della disposizione 
delle piste di rame (3). 

Per la taratura del circuito stampato 
della sezione analogica, i comandi del¬ 
l’elaboratore dovranno essere predi¬ 
sposti nel seguente modo: Selettore de¬ 
gli ingressi su “Line”, tasto della fun¬ 
zione “Com” premuto e commutatore 
“Mon” posizionato per il controllo del 
nastro prima dell’elaborazione. Rego¬ 
lare ora, mediante trimmer R4, l’oscil¬ 
latore di taratura all’esatta frequenza 
di 400 Hz (usare un frequenzimetro di¬ 
gitale oppure le figure di Lissajous vi¬ 
sualizzate sullo schermo di un oscillo¬ 
scopio). Regolare successivamente i po¬ 
tenziometri Plìr e Pai. in modo da ottene¬ 
re* una tensione di 580 mV ai punti di 
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misura P5RE e P5 le. Allo stesso modo 
verranno poi regolati gli attenuatori 
PfìR e PtiL, in modo da ottenere una ten¬ 
sione di 580 mV nei punti Psre e Psle. 

Il filtro multiplex deve essere tarato 
a 19 kHz. Procedere nel seguente modo: 
con il filtro collegato, applicare all’in¬ 


gresso “Line” un segnale sinusoidale 
della frequenza di 19 kHz e regolare i 
nuclei delle bobine da 23 mH fino ad 
ottenere la minima tensione. Come in¬ 
dicatori di zero potranno essere utiliz¬ 
zati gli strumenti di misura del livello 
di segnale oppure un millivoltmetro 


collegato all’uscita dell’elaboratore. 

I relè per il filtro multiplex, l’inserzio¬ 
ne del compander e l’oscillatore di tara¬ 
tura vengono attivati mediante i circui¬ 
ti elettronici della tastiera, analoga¬ 
mente a quanto avviene per la commu¬ 
tazione delle sorgenti di segnale (figu- 
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tabella che verrà pubblicata nell’ultima parte di questo articolo. 


92 


SETTEMBRE - 1983 

























































































































SEIKOSHA 



Sinclair ZX81 



Sinclair ZX Spectrum 



Atari 400-800 



Tandy Color 





AVT comp 2 



MODELLO 

GP 100 ve 

GP100 A/MARK II 

GP250X 

cod. REBIT 

TC/2026-00 

TC/6200-00 

TC/6210-00 

Tipo di stampa 

Ad impatto 

Ad impatto 

Ad impatto 

Matrice di stampa 

6x7 

6x7 

6x8 con discendenti 

Stampa di caratteri a doppia 
larghezza 

Si 

Si 

Si 

Self Test incorporato 

Si 

Si 

Si 

Stampa di caratteri in campo 

Si 

Si 

Si 

inverso 

Velocità di stampa 

30 cps 

50 cps 

50 cps 

Larghezza trattori 

10" 

10" 

10" 

Colonne di stampa 

40 e 80 

40 e 80 

40 e 80 

Interfaccia 

Per Vie 20 
e CBM 64 

Parallela - Standard 

Centronics 

Parallela - Standard 

Centronics 

Seriale RS 232C 

Cavo di collegamento 

Compreso 

Escluso 

Escluso 

Manuale 

In Inglese e Italiano 

In Inglese 

In Inglese 

Stampa caratteri a doppia altezza 

No 

No 

Sì 

Caratteri definiti dall'utente 

1 

No 

64 

Stampa grafica 

Set caratteri 

COMMODORE 

7x480 

8x480 


Alcuni modelli collegabili 
con le stampanti SEIKOSHA 

LE STAMMNTI PER TUTTI I COMPUTER. 


A NCHE PER A TUO!!! 



REBIT COMPUTER * Divisione della GBC Italiana S.p.A. - Via Induno, 18 - 
20092 CINISELLO BALSAMO - Tlx 330028 QBCMIL - Casella Postale 10488 MI 


A DIVISION OF G.B.C. 












































IN 3310 


RHT 13 AW 




DMS 15 AW 
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Fig. 7 - Piste di rame della scheda Dolby. Il connettore è compatibile con 
la versione High-Com. 



Fig. 8 - Disposizione del componenti sulla scheda Dolby. I circuiti 
Integrati necessari sono disponibili In commercio. 


ra 9). Il gruppo di commutazione è co¬ 
stituito da componenti CMOS. I tasti di 
selezione degli ingressi sono realizzati 
mediante il flip-flop quadruplo CD 
4042; la posizione “Line copy” dispone 
inoltre di un flip-flop JK master-slave 


(1/2 CD 4027). Questi flip-flop master¬ 
slave sono anche impiegati per la sele¬ 
zione delle funzioni. Per Talimentazio- 
ne dei rimbalzi dei contatti sono impie¬ 
gate le porte NAND CD 4011, collegate 
come flip-flop RS. Le restanti porte 


NAND e NOR vengono utilizzate per la 
produzione degli impulsi necessari ai 
circuiti di priorità e per Tattivazione 
delle diverse funzioni. 

1 componenti CMOS impiegati non 
sono in grado di sopportare la corrente 
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ALTA FEDELTÀ' 



Fig. 10 - Circuito stampato della scheda per II servizio della tastiera. Per questo circuito stampato è stato scelto il formato Europa. 


necessaria per azionare i relè reed sub¬ 
miniatura ed i LED incorporati nei ta¬ 
sti. I segnali di uscita dei circuiti 
CMOS vengono perciò amplificati me¬ 
diante transistori Darlington. 

L’attribuzione delle priorità ad uno 
dei quattro ingressi (Micr., Line, FM ed 
FM-com) avviene collegando opportu¬ 
namente due ponticelli. Allo scopo sarà 


prima necessario scollegare uno dei 
ponticelli inseriti sui conduttori dei da¬ 
ti, collegati ai piedini 4, 7,13 e 14 di IC4 
(quello relativo all’ingresso priorita¬ 
rio). Uno degli ingressi dei dati, cioè 
quello che dovrà avere la priorità, do¬ 
vrà essere successivamente collegato a 
P2 mediante un ponticello (per la pro¬ 
prietà indicata sullo schema, che è del¬ 


l’ingresso “Line”, il collegamento do¬ 
vrà essere effettuato al punto 2 del pon¬ 
ticello “line”); è inoltre necessario ef¬ 
fettuare un collegamento da PI al ri¬ 
spettivo conduttore dei ati (nello sche¬ 
ma questo collegamento è effettuato al 
punto 1 del ponticello “Line”). Anche 
sul circuito stampato (figura 10) e sullo 
schema della disposizione dei compo¬ 
nenti (figura 11) è possibile osservare 
la disposizione dei ponticelli, qui predi¬ 
sposti per la priorità all’ingresso “Li- 

(Continua) 




FIg. 11 • Disposizione del componenti sul circuito stampato della tastiera. I tasti dovranno es. 
sere montati su un circuito stampato separato. 
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MICROCOMPUTER 


COMPUTER 80 

Su singola scheda formato eurocard 

ing. Ennio De Lorenzo e Wi Kanis 

Il computer su singola scheda presentato in questo articolo ha due 
apprezzabili qualità: il basso costo e la possibilità di sviluppare il suo 
software applicativo su una larga scala di personal - computer 
presenti sul mercato. L’ECC - 80 ha per CPU il microprocessore Z-80 
e può lavorare con una frequenza di clock a 2 o 4 MHz. La scheda 
può ospitare 2 KByte di RAM , 8 KB 5 d;e di EPROM e 2 porte di 
ingresso/uscita (PI/0) con 32 linee. 


L J Euro-Card-Computer (che per 
j brevità chiameremo d’ora in 
■ avanti ECC-80 è un computer 
SBC (Single Board Computer — compu¬ 
ter su singola scheda) montato su una 


scheda formato “Eurocard” (100 x 160 
mm). Questo formato è ormai un de- 
facto-standard nelle applicazioni con 
microcomputer e viene largamente 
usato in campo industriale nei control¬ 


li di processo: per esempio SIEMENS 
(SMP-80) 0 KONTRON (serie ECB). 

L’ECC-80 non è concepito come un 
apparecchio sul quale verranno svilup¬ 
pati dei programmi (anche se ciò è fatti- 
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MICROCOMPUTER 



Fig. 2 - Pianta di montaggio deirECC-80. Sono visibili I ponticelli per l'uso di RAM e ROM di diversa capacità. 



FIg. 3 • Layout della scheda: lato saldature. 
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FIg. 4 - Layout della scheda: lato componenti. 


MICROCOMPUTER 


ELENCO COMPONENTI 

IC1 

: EPROM 2716 (o analoga da 4/8 


Kbyte) 

IC2 

: RAM 6116 (0 analoga da 4/8 Kbyte) 

IC3 

: PIO Z80 

(C4 

: PIO Z80 

ICS 

: CPU Z80 

IC6 

: TTL 74121 

IC7 

: TTL 74LS139 

IC8 

: TTL 74LS04 

RI 

:47kO 

R2 

: 1 kO 

R3 

: 1 m 

R4 

;330 O 

R6 

: 1 kO 

R6 

: 1 kO 

R7 

; 27 kQ 

CI 

: elettrolitico 1 

C2 

: elettrolitico 10 

C3 

: ceramico 10 nF 

C4 

: ceramico 10 nF 

C5 

: elettrolitico 10 /ìF 

Q1 

: Quarzo 2 MHz (Standard) 


bile, in linea di massima, con un pro¬ 
gramma Monitor adatto): il software 
applicativo per TECC-SO potrà venir 
sviluppato su tutti i personal-computer 
che abbiano lo Z-80 per CPU (per esem¬ 
pio TRS-80, Nascom, ecc.). L'ECC-80 è 
un dispositivo che permette di risolvere 
i più diversificati problemi applicativi 
con la tecnica dei microprocessori: nel¬ 
la sua funzione risulta una specie di 
circuito logico pilotato da software. 

Descrizione 

UECC-80 è composto di: CPU (Z-80), 
RAM, ROM (EPROM), PI/0, oscillato- 


0000 





ORG OOOOH 

002B 

05 




DEC B 






♦ Programma per il test deirECC-80 

002C 

C2 

22 

00 


JP NZ,L1 






* Le uscite dei PIO vengono contate 

002F 

06 

00 



LD B,0 






consecutivamente 

0031 

78 



L2 

LD A,B 

8000 





RAM EQU 8000H 

0032 

32 

00 

80 


LD (RAM),A 

0000 





PIOO EQU 0 

0035 

3A 

00 

80 


LD A,(RAM) 

0010 





PIOl EQU lOH 

0038 

D3 

01 



OUT (PI00+1),A 

0000 

3E 

CF 



EMUTl LD A^llOOllllB ♦ Inizializzazione 

003A 

05 




DEC B 






♦ dei ports 

003B 

C2 

31 

00 


JP NZ,L2 

0002 

D3' 

02 



OUT (PI00+2),A * Predisposizione per uscita ì- 

003E 

06 

00 



LD B,0 






* in singolo bit 

0040 

78 



L3 

LD A,B 

0004 

3E 

00 



LD A,0 ♦Mask^ alle Bits Ausgaenge 

0041 

32 

00 

80 


LD (RAM),A 

0006 

D3 

02 



OUT (PI00+2),A 

0044 

3A 

00 

80 


LD A,(RAM) 

0008 

3E 

CF 



LD A,11001111B 

0047 

D3 

10 



OUT (PI01+0),A 

OOOA 

D3 

03 



OUT (PI00+3),A 







OOOC 


3E 

00 


LD A,0 







OOOE 


D3 

03 


OUT (PI00+3),A 

0049 

05 




DEC B 

0010 


3E 

CF 


LD A,11001111B 

004A 

C2 

40 

00 


JP NZ,L3 

0012 


D3 

12 


OUT (PI01+2),A 

004D 

06 

00 



LD B,0 

0014 


3E 

00 


LD A,0 

004F 

78 



L4 

LD A,B 

0016 


D3 

12 


OUT (PI01+2),A 

0050 

32 

00 

80 


LD (RAM),A 

0018 


3E 

CF 


LD A,11001111B 

0053 

3A 

00 

80 


LD A,(RAM) 

OOIA 


D3 

13 


OUT {PI01+3),A 

0056 

D3 

11 



OUT (PI01+1),A 

OOlC 


3E 

00 


LD A,0 

0058 

05 




DEC B 

OOIE 


D3 

13 


OUT (PI01+3),A 

0059 

C2 

4F 

00 


JP NZ,L4 

0020 


06 

00 


LOOP LD B,0 

005C 

F2 

20 

00 


JP LOOP 

0022 


78 



LI LD A,B 

005F 





DS lOOOH 

0023 


32 

00 

80 

LD ( RAM ) , A * Test della RAM 

105F 

00 




END 2280H 

0026 


3A 

00 

80 

LD A,(RAM) 







0029 


D3 

00 


OUT’ (PI00+0),A 








Fig. 5 - Un piccolo programma per il test deH’ECC-SO. 
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MICROCOMPUTER 


re, Reset e decoder degli indirizzi. 

La figura 1 mostra lo schema elettri¬ 
co, le figure 3 e4 visualizzano il layout 
della scheda a doppia faccia con fori 
metallizzati. Il circuito di figura 1 è di¬ 
segnato per l’uso di componenti di me¬ 
moria da 2 KByte (EPROM tipo 2716 e 
RAM tipo 6116), ma con l’inserzione 
degli appositi ponticelli evidenziati in 
figura 2, prevede il montaggio di com¬ 
ponenti a 4 o 8 KByte. 

È perciò consigliato l’uso di zoccoli 
da 28 pin per rendere possibile l’am- 
pliamento della memoria facendo at¬ 
tenzione al giusto montaggio dei com¬ 
ponenti da 2 KByte che ne hanno sola¬ 
mente 24. 

Il sistema è in grado di accettare in- 
terrupts sulle linee INT (collegata ai 
PI/0) e NMI (collegata al connettore a 
31 pin). 

Le porte di ingresso e uscita sono co¬ 
stituite dai componenti PI/0 (Parallel 
Input/Output) della famiglia Z80 della 
Zilog (Prodotta in Italia dalla SGS- 
ATES). 

Questi componenti grazie alla loro 
architettura ed alla felice “filosofia” 
dello Z80, supportano in maniera ele¬ 
gante la tecnica degli interrupts; inol¬ 
tre presentano per ognuno dei due 
“ports” (a 8 bit) due linee per il “hand- 
shake” con i dispositivi periferici. 

PI/0 0 (IC 3) ha, rispetto alla logica 
“daisy-chain”, la priorità più alta. 
Qualora venga applicato un solo PI/0, 
questo deve venir montato sullo zocco¬ 
lo di IC 3. 

Frequenze superiori a 2 MHz vengo¬ 
no realizzate con componenti adatti 
(Quarzo 4a 4 MHz, CPU: Z-80 A, ecc.). 

Mappa degli indirizzi 

Il decoder degli indirizzi (IC 7) deter- 


mina le seguenti posizioni: 


EPROM (IC l)parte da 

OOOOH 

RAM (IC 2) parte da 

8000H 

PI/0 0 (IC 3) port a (DATA) 

OOH 

(Control) 

02H 

port B (DATA) 

OIH 

(Control) 

03H 

PI/Ol(IC4) port A (DATA) 

lOH 

(Control) 

12H 

port B (DATA) 

UH 

(Control) 

13H 


Montaggio e collaudo 


La disposizione dei componenti sulla 
scheda è visibile in figura 6. 

Il campo forato libero è previsto perii 
montaggio di componenti e circuiti in¬ 
dividuali per l’adattamento dell’ECC- 
80 al processo applicativo, come per 
esempio convertitori analogico/digita¬ 



Fig. 6 - La foto illustra la scheda Eurocard Computer 80 


1 Tabella 1 — 

Disposizione del 

1 aegnall sul connettore a 31 

1 piedini (PI/O — IC3) 

1 1 — Massa 

16 —nM 

1 2 — Massa 

17 — B1 

1 3 — ARDY 

18 — B2 

1 4 — BRDY 

19 — B3 

1 5 - ASTiB 

20 — BéTB 

1 6 — AO 

21 — RES 

1 7 — Al 

22 — B7 

1 8 — A2 

23 — B6 

1 9 ™ A7 

24 — B5 

10—A6 

25 — B4 

11 — A6 

26 —NC 

12 —A4 

27 — +5 V 

13 —A3 

28 — +5 V 

I 14 — Massa 

29 — Massa 

15 —BO 

30 — Massa 


31 — Massa 

1 Tabella 2 — 

- Disposizione 

dei segnali sul connettore 

a 20 piedini (P 1/0-IC4) 

1 — ARDY 

11 — A3 

2 — BRDY 

12 — B3 

3 — ASTB 

13 —A4 

4 — BSTB 

14— B4 

5 — AO 

15 —A5 

6 — BO 

16 — B5 

7 — Al 

17 —A6 

8 — B1 

18 — B6 

9 —A2 

19 — A7 

10 —B2 

20 — B7 


li e/o digitali/analogici, generatori di 
impulsii accoppiatori ottici, circuiti di 
potenza ecc. 

Per facilitare la ricerca di eventuali 
malfunzionamenti, è consigliabile il 
montaggio dei componenti su appositi 
zoccoli (almeno quello dei componenti 
LSI). 

Prima della messa in funzione, veri¬ 
ficare con attenzione le saldature (pon¬ 
ticelli di stagno 

Inserire l’EPROM con il programma 
applicativo, applicare i +5 V di alimen¬ 
tazione e... via. 

Qualora il programma applicativo 
non dia di primo acchito i risultati desi¬ 
derati, è consigliabile collaudare 
l’ECC-SO con il piccolo programma di 
test riportato in figura 5. Con questo 
programma vengono attivati: la me¬ 
moria (RAM ed EPROM) e tutte le por¬ 
te di ingresso/uscita. Con un oscillo¬ 
scopio si possono verificare tutti i se¬ 
gnali alla RAM, alla EPROM, aiPI/0, 
al decoder degli indirizzi, ecc.. La man¬ 
canza di un segnale denota un’interrti- 
zione di un collegamento (pista, zocco¬ 
lo, piedino di circuito integrato, .), 

mentre un segnale distorto è probabil¬ 
mente il risultato di un cortocircuito. 

In seguito verranno pubblicate alcu¬ 
ne interessanti applicazioni realizzate 
con questa scheda. La ditta A.S.P. Elet¬ 
tronica S.p.A. - Via Borgazzi 2 Milano, 
può fornire, dietro richiesta, sia il cir¬ 
cuito stampato che il kit completo 
deirECC-80 descritto. 
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• Avendo le dimensioni standard dei 
circuiti integrati D.I.L. può essere montato 
con inseritrici automatiche. 


• L’impiego di un ridotto numero di parti 
migliora l’affidabilità e riduce i costi. 


• Il basso profilo migliora la ventilazione 
degli altri componenti. 


• L’illustrazione evidenzia altri vantaggi 
specifici di questo Dip switch. 


• Disponibile anche in versione stagna 
per il lavaggio delle piastre. 


• Per ora disponibile nella versione a 8 
vie. Seguiranno a breve le versioni 4 e 6 vie. 



Le levette, non sporgenti, 
innpediscono spostamenti 
accidentali. 



Il coperchio è saldato 
ad ultrasuoni e forma 
un corpo unico. 


Contatti sdoppiati e striscianti. 
Sono più sicuri ed autopulenti. 
Tutte le superfici di contatto sono 
finite con oro su nickel. 


Evitata ogni penetrazione 
del bussante. I terminali 
i/ sono inseriti in sede 
durante lo stampaggio. 


BECKMAIM 

BECKMAN COMPONENTI S.r.l. • 20159 MILANO • Via Arese, 11 • TEL. 02/6888951 • TLX. 330484 










































































MICROCOMPUTER LE BASI 


cmcum 

DI SUPPORTO PER I/O 

a cura dell'lng. P. Bozzola - parte prima 


In alcuni articoli, ad iniziare da questo, presentiamo una discussione 
approfondita sui vari circuiti di supporto a una CPU, tramite i quali 
il computer si interfaccia con il mondo esterno. Due sono le famiglie 
di tali chip: le interfacce parallele e quelle seriali. In due parti 
descriveremo a fondo la prima famiglia, presentando prima i concetti 
fondamentali di interfacciamento parallelo, e poi discutendo sui chip 
esistenti e su alcune tipiche applicazioni degli stessi, in campo 

industriale. 


■ nnanzitutto, definiamo che cosa 
I si intende per interfaccia paral- 
lela ed interfaccia seriale. Per la 
prima, si ricordi come è impostata la 
stessa architettura di una CPU: ed è 
una architettura PARALLELA, ove, 
cioè, i dati (o gli indirizzi) di qualsiasi 
lunghezza si muovono “contemporane¬ 
amente” bit a bit. Quando un dato vie¬ 
ne immesso sul Bus, quindi, “tutti i bit 
con cui è composto viaggiano paralle¬ 
lamente sul bus”. Come definizione, 
penso non richieda invero grande sfor¬ 
zo proprio vogliamo fare un esempio, 
immaginiamo che la CPU sia un “cen¬ 
tro di distribuzione della informazio¬ 
ne” che sposta i dati per mezzo di celeri 
“postini” ciascuno dei quali si occupa 
di un bit, e ciascuno dei quali viaggia, 


su apposite strade a corsie (i “bus”), 
gomito a gomito con i colleghi. In tale 
caso, è ovvio che quando uno arriva a 
destinazione, ciò significa che ANCHE 
tutti gli altri sono giunti a destinazione 
nello stesso istante. 

Se invece la stessa quantità di infor¬ 
mazione va trasmessa in modo seriale, 
ciò vuol dire che “un bit alla volta, del 
dato da trasmettere, va inviato a desti- 
nazlone’\ Adesso, cioè, i postini sono 
sempre tanti quanti sono i bit del dato, 
però la strada da percorrere è ad una 
sola corsia, per cui solo un postino alla 
volta può impegnarla. In termini cir¬ 
cuitali, se prima avevamo otto (o più) 
fili paralleli, a formare il bus, adesso 
vie è un solo filo (naturalmente, sempre 
oltre al comune di massa). A trasmette¬ 


re il dato, bit per bit, di solito vi è un 
dispositivo che si chiama “registro di 
scorrimento ad accesso parallelo” (pa- 
rallel access shift register), mentre a 
ricevere il dato vi è un analogo disposi¬ 
tivo che verrà letto, questa volta, in 
parallelo dopo che il dato sarà stato 
assemblato. 

Quali sono i parametri di confronto 
fra il trasmettere dati in modo paralle¬ 
lo e il trasmettere gli stessi in modo 
seriale? Innanzitutto prendiamo in 
esame la velocità: in parallelo, in ogni 
caso, la velocità di trasmissione potrà 
essere sempre tante volte maggiore ri¬ 
spetto al caso seriale quanti sono i bit 
del dato. Questo perchè, è chiaro, in 
parallelo tutti i bit vengono trasmessi 
contemporaneamente, un bit per filo 
del cavo. A mano a mano, però che la 
distanza fra trasmettitore e ricevitore 
aumenta, trasmettere un dato in paral¬ 
lelo diventa piuttosto rischioso, per va¬ 
ri motivi: maggior facilità nel captare 
disturbi per cavi multipli; possibilità di 
interferenze fra filo e filo nello stesso 
cavo, e, ultima cosa ma non meno im¬ 
portante, il notevole costo di un buon 
cavo piatto schermato, necessario per 
codesti collegamenti in parallelo. Ecco 
dunque che il discorso della trasmissio¬ 
ne seriale incomincia a farsi interes¬ 
sante a mano a mano che la distanza di 
trasmissione cresce. Allora, usare un 
cavo solo (cioè il coassiale, la cui calza 
funge da schermo e da massa comune) 
è assai economico, ed usando addirittu¬ 
ra le fibre ottiche, ora disponibili dalla 



Rg. 1 • Schema di principio di una porta parallela di uscita. Si noti che il iatch riceve l'impulso di 
acquisizione dal decoder (che poi - sì vedrà - è già nei chip stesso), e che tale impulso gii gionge 
solo se effettivamente c’è una scrittura in atto. 
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MICROCOMPUTER: LE BASI 



INGRESSO 


LATCH IN 
ENABLE 


Fig. 2 - Schema di principio di una porta di ingresso. Vale io stesso distcorso fatto a proposito della porta di uscita. 


HP in formati pronti alPuso ed econo¬ 
micissimi, aumenta il fattore sicurezza 
nella assoluta insensibilità della linea 
nei confronti dei disturbi elettrici. 

Occorre dire, però, che potere usare 
interfacce parallele permette di sempli¬ 
ficare molto l’acquisizione di dati pro¬ 
venienti da un insieme, per esempio, di 
sensori che devono contemporanea¬ 
mente trasmettere il loro stato: ed in 
tale caso (es.: con otto sensori rappre¬ 
sentati da otto finecorsa) leggendo in 
parallelo il dato di otto bit si ha una 
immagine immediata di come è la si¬ 
tuazione. Morale: in usi industriali l’in¬ 
terfaccia parallela, nel suo uso princi¬ 
pale di collegare alla CPU sensori o 
altri dispositivi, è la più usata; nel cam¬ 
po delle comunicazioni, invece, le linee 
seriali hanno un ruolo predominante. 
Dunque, non si può nè dare un “voto” 
nè tantomento attribuire una priorità 
di importanza ad un tipo di interfaccia 
piuttosto che all’altro: occorre sempli¬ 
cemente saperle usare nell’ambiente 
giusto, per potere così ottimizzare le 
prestazioni della macchina. 

Come è fatta una interfaccia 
parallela 

La più semplice interfaccia di tipo 
parallelo che si può inventare è il cosid¬ 
detto “latch”, come si vede àaìlsi figura 
i. Un latch è formato da un certo nume¬ 
ro di Flip Flop (4,6 o 8, di solito), ciascu¬ 
no dei quali ha il suo ingresso e la sua 
uscita. 

Per come sono tali latch, ogni flip 


fiop ha un terminale “di controllo” che 
è comune per tutti i flip flop dell’inte¬ 
grato. Se si collega l’ingresso di un flip 
flop ad una linea che può assumere va ¬ 
lore zero oppure uno logico (0 o + 5 V), e, 
mantenendo tale situazione all’ingres¬ 
so, si applica un impulso al terminale 
di controllo, al momento della “risali¬ 
ta” dell’impulso di “trigger” l’uscita 
del flip flop assumerà lo stato (Gol) che 
era alFingresso. E questo vale per tutti 
i flip flop dell’integrato. Si noti che, in 
seguito, il dato applicato agli ingressi 
può essere rimosso senza che le uscite 
ne risentano in alcun modo: il latch, 
cioè, “ha memorizzato il dato applicato 
al suo ingresso”. Ora nella figura 2, si è 
collegato un latch (es.: 74LS374) diret¬ 
tamente sul bus dei dati. Una decodifi¬ 
ca è invece collegata al bus degli indi¬ 
rizzi e ricava l’impulso appropriato di 
selezione che serve a “pilotare” il latch. 
Ebbene: se si desidera scrivere nel 
latch, basta eseguire ad esempio una 
operazione di scrittura (Store Accum^u- 
lator to Memory) a queirindirizzo tale 
da fare rispondere la decodifica con il 
chip select. Conseguentemente, il latch 
“ingoierà” il dato in quel momento pre¬ 
sente sul data bus, e così, al termine 
della esecuzione della istruzione, noi ci 
troveremo con le uscite del latch impo¬ 
state così come noi volevamo. E tutto 
questo, lo ripeto ancora, avviene DA 
PROGRAMMA, cioè completamente 
gestibile via software. 

Si suole dire che “FI/O è mappato 
direttamente sul bus dei dati della 


CPU” per cui la CPU può accedere libe¬ 
ramente e usare l’I/O (per ora solo in 
scrittura) durante la esecuzione del 
programma. 

Ma se vogliamo introdurre dei dati 
nel computer, facendogli leggere alla 
CPU? La soluzione, anche stavolta, è 
semplice. 

Basta osservare la figura 2. Vi è an¬ 
cora un latch, come quello di prima: 
però ora è “girato” ed i suoi ingressi 
sono rivolti aH’esterno. Le sue uscite, in 
tale caso, NON possono essere diretta- 
mente collegate al bus dei dati, perchè 
altrimenti causerebbero corti ed inter¬ 
ferenze. Occorre, allora, “isolarle”, ed il 
metodo classico è usare un “buffer” o 
“isolatore”, che è un integrato che si 
comporta come un set di otto interrutto¬ 
ri a pulsante, normalmente aperti. 
Questi interruttori si chiudono tutti in¬ 
sieme solo quando al terminale di abili¬ 
tazione E si applica un impulso che va 
momentaneamente a zero (vedi figu¬ 
ra). In quel momento, il data bus è fisi¬ 
camente collegato alle uscite del latch. 
Ma quest’ultimo, però deve acquisire il 
dato correttamente, per cui sarà il dis¬ 
positivo esterno che avrà il compito di 
“pilotare” il latch fornendo l’impulso 
di clock. Ora, si noti che: il buffer è 
“chiuso” solo se selezionato (c’è infatti 
la solita decodifica che genera il chip 
select); inoltre, mentre il buffer è sele¬ 
zionato (cioè mentre si legge il latch) 
viene inibita la abilitazione del latch, 
per evitare che il dato cambi durante la 
lettura stessa. Infatti il dispositivo che 
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Flg. 3 - Implementazione del registro di controllo della direzione (In oppure Out) della porta. Dopo un RESET, la porta viene predisposta come 
ingresso. 


è collegato al latch e deve pilotare gli 
ingressi di questo si deve presumere 
completamente “asincrono” nei con¬ 
fronti della operazione di lettura della 
CPU. Si noti infine che Tacquisizione 
del dato si può fare con una istruzione 
tipica di “load Accumulator from Me¬ 
mory”. 

Già dairesame delle due figure viste 
prima si deduce che non è per niente 
difficile progettare dei circuiti di in¬ 
gresso e uscita collegabili alla CPU del 
sistema, ma, naturalmente, per ogni 
blocco I/O, una soluzione come quella 
analizzata richiede l’uso di ben tre inte¬ 
grati da 20 pin (i latch 374, ad otto li¬ 
nee, ed un buffer come il 244, per esem¬ 
pio), più almeno un TTL normale. Il 
che significa sprecare molto spazio ed 
aumentare i costi dell’hardware, dato 
che è ben difficile che in un sistema 
solo 16 linee di I/O generiche siano suf¬ 
ficienti. 

È per questo che, già dal 1976, appe¬ 
na uscirone i primi chip microprocesso¬ 
ri, le stesse Case produttrici delle CPU 
ben pensarono di sviluppare “periferi¬ 
che” di I/O che implementassero, ma¬ 
gari in un solo chip a 40 piedini, una 
grande varietà di funzioni. 

Nacquero così la famosissima 
“PIA”, cioè la “Peripheral Interface 
Adapter”, prodotta dalla Motorola 
(MC6820), seguita dal “PIO” per lo 
Z80, e così via, fino alla super famosa 
6522, la “VIA”, progettata da Chuck 
Peddle (il papà e della 6502 e del PET), e 
usata in una infinità di sistemi, com¬ 
preso il nuovo LISA della Apple. Che 
cosa comprendono questi chip? Senza 



Flg. 4 > Decoder Interno ai chip, per 16 registri 
interni. 


indagare su un tipo in particolare (per 
cui si rimanda agli specifici data sheet) 
facciamo dunque una analisi in gene¬ 
rale delle funzioni integrate. 

Innanzitutto vi sono almeno due por¬ 
te di Input o, indifferentemente, di Out¬ 
put, ciascuna da 8 bit. Come sia possi¬ 
bile questo è assai facile, sempre tenen¬ 
do sotto controllo le figure 1 e 2. 

Si ha così la figura 3: si vede che, per 
ogni coppia di circuiti di Ingresso ed 



Uscita (I/O) si ha un registro (cioè, in 
pratica, altri 8 Flip Flop) detto “di con¬ 
trollo della direzione di I/O”. 

La figura 3 mostra un singolo Flip 
Flop di tale registro (che è ovviamente 
incluso nello stesso chip LSI insieme ai 
circuiti di I/O): se vi è scritto un “1” 
logico, il punto “A” va a zero, e il punto 
“B” assume il valore “1”, e viceversa. 
Se “A” e “B” sono collegati a due inter¬ 
ruttori (ovviamente realizzati con tran¬ 
sistori, ed integrati assieme al resto 
cioè SO ed SI, uno solo di questi sarà 
chiuso allo stesso tempo, facendo sì che 
la linea di I/O che esce fisicamente dal 
chip (il piedino, in pratica) sia o colle¬ 
gata alla circuiteria di Output di quel 
bit oppure alla circuiteria di Input sem¬ 
pre di quel bit. Questo sistema prende il 
nome di “Configurazione di I/O singo¬ 
larmente programmabile via software, 
bit a bit, per la porta selezionata”. “Via 
Software” perchè la scelta se una linea 
sia In oppure Out avviene semplice- 
mente programmando, cioè scrivendo, 
nel registro di controllo di I/O associa¬ 
to a quella porta. 

Riassumendo: per ogni porta di 8 bit 
servono: una circuiteria di pilotaggio 
delle uscite (registro di Uscita); una cir¬ 
cuiteria di lettura degli ingressi (regi¬ 
stro di Ingresso); un registro di Con¬ 
trollo della Porta, per programmare in¬ 
dividualmente ciascuna linea della 
Porta o come ingresso o come uscita. 

L’hardware interno, però, non si fer¬ 
ma a quanto è espresso in figura 1 o 2 o 
3: infatti ciò che noi abbiamo fino ad 
ora genericamente indicato come “de¬ 
coder” in realtà fa parte di un più com- 
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Fig. 6 - Tipica struttura di una linea di uscita (open collector, in questo caso). 


plesso circuito di controllo che elabora i 
segnali (di controllo, appunto) prove¬ 
nienti dalla CPU prima di collegare fi¬ 
sicamente al bus i registri. Innanzitut¬ 
to la decodifica di per sè appare come in 
figura 4: un demultiplexer da “n” in¬ 
gressi che ha 2 elevato alla “n” uscite. 
Se gli ingressi di selezione sono 4, le 
combinazioni possibili sono 16, cioè 16 
chip select dei quali solo uno ed uno 
solo alla volta può essere selezionato. 
Non solo, ma un ‘Uhip Select Genera¬ 
le” impedisce al decoder interno di fun¬ 
zionare fino a che questo stesso ingres¬ 
so non sia attivo a zero. 

I lettori ricorderanno certamente il 
momento in cui un analogo discorso fu 
ampiamente presentato su Selezione, 
in questa stessa serie: e cioè alFinizio, 
parlando delle Memorie. Ebbene: le evi¬ 
denti analogie non mettano in imba¬ 
razzo, perchè a tutti gli effetti i nostri 
‘^registri” interni ad un chip di I/O si 
accedono nè più nè meno come una cel¬ 
la di memoria, sia in lettura che in 
scrittura. 

Qui, dunque, è il segreto: con una 
semplice impostazione harware, infat¬ 
ti, si riesce a “portare dentro al bus” un 
dato esterno, facendo credere alla CPU 
di leggerlo da una normale cella di me¬ 
moria. La cosa è assai conveniente, co¬ 
me si può immaginare, poiché in tale 


modo le stesse istruzioni con gli stessi 
modi di indirizzamento che valgono 
per una cella di RAM valgono anche 
per la gestione di un I/O. Specialmen¬ 
te, per emettere un dato airesterno, noi 
facciamo credere alla CPU di scrivere 
in una normale cella di RAM, mentre 
invece il registro comunica alFesterno 
(fisicamente, abbiamo visto, tramite i 
piedini delFintegrato) il dato che ha ri¬ 


cevuto, Anche qui, per la somiglianza 
con la gestione in scrittura di una cella 
di RAM, L'operazione potrà sfruttare 
tutta la potenza delle stesse istruzioni e 
modi di indirizzamento. La figura 5, 
poi, mostra un altro blocco fondamen¬ 
tale nelFinsieme del chip; il blocco che, 
come accennato prima, gestisce i se¬ 
gnali di controllo della CPU. In genere, 
le linee fondamentali sono: Tabilitazio- 


ANNATE RILEGATE 


Sappiamo che vi sono molti 
lettori che vorrebbero avere 
la collezione completa delle 
nostre riviste ma sono stati 
finora dissuasi dalla spesa 
relativamente alta delle 
copie arretrate. 

La nostra Casa Editrice si 
sforza sempre di interpretare 
le necessità dei nostri lettori. 
Per questo motivo ha fatto 
rilegare un certo quantitativo 
di annate 1982 che ora è 
possibile richiedere inviando 
l'importo di L. 37.000 cad. al 
seguente indirizzo: 





JCE (Jacopo Castelfranchi 
Editore) Via dei Lavoratori, 
124 - 20092 Cinisello B. (MI). 
N.B. Specificare chiaramente 
la richiesta dell’annata 
desiderata. 
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FIg. 7 - Vista d’insieme, a formare il chip di I/O, dei blocchi esaminati In precedenza. 


ne alla lettura, quella della scrittura, e 
il clock di sistema che sincronizza le 
varie operazioni interne dei Flip Flop 
del chip, oltre a fornire una base dei 
tempi per eventuali timer presenti nel 
chip stesso. Si noti che *‘non si potrà 
ragionevolmente leggere un registro 
programmato come uscita nè si potrà 
scrivere in un registro programmato 
come ingresso”. 

Tale divieto è osservato grazie al fat¬ 
to che i suddetti segnali di Read e Write 
entrano nel chip di I/O. Sapendo che la 
CPU, prima di scrivere, attiva la sola 
linea di WRITE e, prima di leggere, at¬ 
tiva la sola linea di READ (linee attive 
basse), basta osservare dove tali se¬ 
gnali intervengono nelle figure 1, 2, 3: 
si noterà che una scrittura nel registro 
di ingresso non attiva il buffer e quindi 
sarà una scrittura a vuoto, che non 
danneggia nulla; analogamente, una 
lettura da un registro di uscita sarà 
una lettura a vuoto, che non danneggia 
quanto è contenuto in quel momento 
nei latch di uscita. La linea di RESET è 


pure fondamentale: sappiamo che, soli¬ 
tamente, airaccensione del sistema ta¬ 
le linea viene attivata per dare modo a 
CPU e chip accessori di reiniziali zzarsi 
in maniera corretta. Ebbene, si guardi 
ora la figura 3: si nota che il RESET è 
applicato agli appositi ingressi di CLE- 
AR del registro di Controllo della Dire¬ 
zione di I/O. Normalmente, un clear ad 
un Flip Flop ne azzera Fuscita, per cui 
il registro di controllo forza il Port ad 
essere “tutti ingressi”, che fra Faltro 
vanno ad uno logico per via dei resisto- 
ri di Pull-up integrati nel chip stesso. 
QuaFè la convenienza di avere tutti i 
port inizializzati come ingressi dopo un 
reset? Ovviamente è il NON AVERE 
PIEDINI POSTI COME USCITA E 
CON LIVELLI INDEFINITI. In tale 
modo se il computer controlla una mac¬ 
china industriale, si evita che alFac- 
censione o dopo un restart le varie peri¬ 
feriche collegate si azionino insieme e 
confusamente, il che causerebbe senza 
dubbio danni evidenti alla macchina. 

Il fatto che il livello “non attivo” di 


un piedino, se è una uscita, è considera¬ 
to il livello basso, e non quello alt’o, 
deriva da pratica comune d'uso, per cui 
è più comodo attivare un dispositivo 
“risucchiando” corrente anziché for¬ 
nendogliela. 

Si veda, a tale proposito, la figura 6, 
ove il carico può ad esempio, essere un 
LED e relativo resistore. 

In definitiva, tutti i singoli blocchi 
descritti fino ad ora si mettono insieme 
in modo da formare il chip completo, 
come appare dalla figura 7. È chiaro 
che manca ancora qualcosa, sia fra gli 
“accessori puri” che fra quelli “neces¬ 
sari”: fra questi ultimi, la circuiteria di 
gestione di una efficiente comunicazio¬ 
ne (cioè scambio veloce di dati) fra com¬ 
puter e periferica (che nulla vieta sia 
poi un altro computer). Ma questo argo¬ 
mento richiede parecchio spazio per la 
sua approfondita discussione, per cui 
Fanalisi sarà riservata alla seconda 
parte di questo articolo. p 


106 


SETTEMBRE - 1983 




























































































Le Luci Psichedeliche 

Il libro descrive apparecchi 
psichedelici provati e collau¬ 
dati, realizzazione di genera¬ 
tori psichedelici sino a 6 kW, 
flash elettronici, luci rotanti 
ecc.. 

Cod. 8002 

L. 4.500 (Abb. L 4.050) 



Junior Computer Voi 1-Vol 2 

Junior Computer è il microelaboratore da autocostruire su 
un unico circuito stampato. Il sistema base e questi libri 
sono l'occorrente per l’apprendimento. Prossimamente 
verranno pubblicati altri volumi relativi all’espandibilità del 
sistema. 




Le 

Radiocomunicazioni 

Ciò che si deve sapere sulla 
propagazione e ricezione 
delle onde em, sulle interfe¬ 
renze reali od immaginarie, 
sui radiodisturbi e loro elimi¬ 
nazione, sulle comunicazio¬ 
ni extra-terrestri ecc. 

Cod. 7001 

L 7.500 (Abb. L 6.750) 


A 


Cod. 3001 Cod. 3002 

L. 11.000 (Abb. L. 9.900) L 14.500 (Abb. L 11.650) 



Manuale 
di Sostituzione 
dei Transistori 
Giapponesi 

Il libro raccoglie circa 3000 
equivalenze fra transistori 
giapponesi. 

Cod. 6005 

L. 5.000 (Abb. L. 4.500) 


Manuale 

di sostituzione fra 
transistori europei, 
americani 
e giapponesi 

Eccovi il manuale che vi ser¬ 
ve per risolvere, nella massi¬ 
ma parte dei casi, i problemi 
della sostituzione; vi si trova¬ 
no, per ogni tipo di transisto¬ 
re, le equivalenze fra le pro¬ 
duzioni eurppee, americane 
e giapponesi. 

Cod. 6015 

L. 10.000 (Abb. L. 9.000) 


TTL IC Cross - 
Reference Manual 

Il prontuario fornisce le equi¬ 
valenze, le caratteristiche 
elettriche e meccaniche di 
pressoché tutti gli integrati 
TTL sinora prodotti dalle 
principali case mondiali, 
comprese quellegiapponesi. 
Cod. 6010 

L 20.000 (Abb. L. 18.000) 





TV Service 100 riparazioni TV 
illustrate e commentate 

Dalle migliaia di riparazioni che si effettuano in un moder¬ 
no laboratorio TV, sono assai poche quelle che si disco¬ 
stano dalla normale “routine" e sono davvero gratificanti 
per il tecnico appassionato. Cento di queste "perle” sono 
state raccolte in questo libro e proposte all’attenzione di 
chiunque svolga per hobby o per mestiere il servizio di 
Assistenza TV. 



Cod. 7000 

L 10.000 (Abb. L. 9.000) 


273 Circuiti 

“273 circuiti” è una raccolta 
di schemi per il tecnico di la¬ 
boratorio e l’hobbista di elet¬ 
tronica. I circuiti sono tutti 
molto semplici e facili da rea¬ 
lizzare. Ve n’è per tutti i gusti: 
per uso domestico, per auto¬ 
vetture, per i fissati dell’au¬ 
dio, per giocatori inveterati, 
per gli ossessionati dalle mi¬ 
sure e dagli alimentatori, per 
gli appassionati di fotografìa 
o di modellismo ecc. 

Cod. 6014 

L. 12.500 (Abb. L. 11.250) 
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Digit 1 

Il libro mira a insegnare i 
concetti fondamentali di 
elettronica con spiegazioni 
semplici. Esperimenti pratici 
utilizzanti una piastra speri¬ 
mentale a circuito stampato 
consentono un’introduzione 
graduale all’elettronica digi¬ 
tale. 

Cod. 2000 

L 7.000 (Abb. L. 6.300) 



Digit 2 

Prosieguo naturale del Digit 
1, il libro presenta oltre 500 
circuiti: dal frequenzimetro al 
generatore di onde sinusoi¬ 
dali - triangolari - rettangola¬ 
ri; daH’impianto semaforico 
alla pistola luminosa. 

Cod. 6011 

L. 6.000 (Abb. L. 5.400) 




Guida 

alla Sostituzione 
dei Semiconduttori 
nei TVC 

Equivalenze di semicondut¬ 
tori impiegati su 1200 modelli 
di televisori di 47 fabbricanti 
diversi. 

Cod. 6112 

L. 2.000 (Abb. L 1.800) 


Costruiamo 

un Microelaboratore 

Elettronico 

Per comprendere con natu¬ 
ralezza la filosofia dei mo¬ 
derni microelaboratori e im¬ 
parare a programmare quasi 
senza accorgersene. 

Cod. 3000 

L. 4.000 (Abb. L 3.600) 



30 Programmi Basic 
per lo ZX 80 

Programmi pronti all’uso che 
si rivolgono soprattutto ai 
non programmatori, quale 
valido ausilio didattico, non¬ 
ché prima implementazione 
del BASIC studiato, ma che 
possono essere, da parte dei 
più esperti, anche base di 
partenza per ulteriori elabo¬ 
razioni. 

Cod. 5000 

L. 3.000 (Abb. L 2.700) 
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Transistor 

Cross-Reference 

Guide 

Circa 5.000 equivalenze fra 
transistori europei, america¬ 
ni e giapponesi, con i relativi 
parametri elettrici e mecca¬ 
nici. 

Cod. 6007 

L. 8.000 (Abb. L. 7.200) 



300 Circuiti 

Il libro propone una moltitu¬ 
dine di progetti dal più sem¬ 
plice al più sofisticato con 
particolare riferimento a cir¬ 
cuiti per applicazioni dome¬ 
stiche, audio, di misura, gio¬ 
chi elettronici, radio, model¬ 
lismo, auto e hobby. 

Cod. 6009 

L 12.500 (Abb. L. 11.250) 
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Il Moderno 
Laboratorio 
Elettronico 

Autocostruzione di tutti gli 
strumenti fondamentali; ali¬ 
mentatori stabilizzati, multi- 
metri digitali, generatori si¬ 
nusoidali ed a onda quadra, 
iniettore di segnali, prova- 
transistor, wattmetri e milli- 
voltmetri. 

Cod. 8004 
L. 6.000 (Abb. 5.400) 


■ 



Tabelle Equivalenze 
Semiconduttori 
e Tubi Elettronici 
Professionali 

Equivalenti Siemens di tran¬ 
sistori, diodi, led, tubi elettro¬ 
nici professionali e vidicons. 
Cod. 6006 
L. 5.000 (Abb. 4.500) 


Il modem» laboratoriQ 

Ekttronico 



Esercitazioni digitali 

L'intento di questi esercizi 
digitali è principalmente 
quello di fornire un mezzo di 
insegnamento delle tecniche 
digitali, mediante esercita¬ 
zioni dettagliatamente de¬ 
scritte in tavole didattiche. 
Cod. 8000 

L. 4.000 (Abb. L 3.600) 



Selezione di Progetti 
Elettronici 

Una selezione di interessanti 
progetti pubblicati sulla rivi¬ 
sta “Elektor". Ciò che costi¬ 
tuisce il ‘1rait d’union” tra le 
varie realizzazioni proposte 
e la varietà d’applicazione, 
l'affidabilità di funzionamen¬ 
to, la facilità di realizzazione, 
nonché l’elevato contenuto 
didattico. 

Cod. 6008 

L. 9.000 (Abb. L. 8.100) 


La pratica delle 
misure elettroniche 

Questo libro getta uno 
sguardo nella moderna tec¬ 
nica metrica. Non è la teoria 
che viene messa nel massi¬ 
mo rilievo, ma l’informazione 
orientata al lato pratico. 
Cod. 8006 

L. 11.500 (Abb. L. 10.350) 




Pratica TV 

Il volume consiste in una rac¬ 
colta di consulenze tecniche 
richieste da riparatori e an¬ 
tennisti al Ceniart, il Centro 
Informazioni per l’Assistenza 
rad io-TV. 

Cod. 7002 

L 10.500 (Abb. L. 9.450) 


Manuale pratico 
dei Riparatore 
Radio TV 

Il libro frutto dell'esperienza 
dell’autore maturata in oltre 
due decenni di attività come 
teleriparatore, è stato redatto 
in forma piana e sintetica per 
una facile consultazione. 
Cod. 701P 

L. 18.500 (Abb. L. 16.650) 


Acecston Elettronici 
per Autoveicoli 



Alla Ricerca dei Tesori 

Il primo manuale edito in Ita¬ 
lia che tratta la prospezione 
elettronica. Il libro, in oltre 
110 pagine ampiamente illu¬ 
strate spiega tutti i misteri di 
questo hobby affascinante. 
Dai criteri di scelta dei rivela¬ 
tori, agli approcci necessari 
per effettuare le ricerche, 
Cod. 8001 

L. 6.000 (Abb. L. 5.400) 


« umiimioo 

RUMMOOSE 



Accessori 
per Autoveicoli 

DalTamplificatore per auto¬ 
radio, all'antifurto, dall’ac¬ 
censione elettronica, al plu- 
rilampeggiatore di sosta, dal 
temporizzatore per tergicri¬ 
stallo ad altri ancora. 

Cod. 8003 

L 6.000 (Abb. L. 5.400) 
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Appunti di Elettronica 
Voi. 1 - Voi. 2 - Voi. 3 - Voi. 4 

Un'opera per comprendere facilmente l'elettronica e i 
principi ad essa relativi. I libri sono costituiti da una 
raccolta di fogli asportabili e consultabili separata- 
mente, ognuno dei quali tratta un singolo argomento. 
Grazie a questa soluzione l’opera risulta continua- 
mente aggiornabile con l’inserimento di nuovi fogli e 
la sostituzione di quelli che diverranno obsoleti. 



Cod. 2300 

L 8.000 (Abb. L. 7.200) 


Cod. 2301 

L. 8.000 (Abb. L. 7.200) 


Cod. 2302 

L 8.000 (Abb. L. 7.200) 




Cod. 2303 

L. 8.000 (Abb. L. 7.200) 
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99 riparazioni TV 
illustrate 
e commentate 

Questa seconda serie di in¬ 
terventi “dal vivo”, (la prima 
serie era contenuta in un li¬ 
bro pubblicato due anni fa e 
chiamato 100 Riparazioni TV 
illustrate e Commentate”). 
Contiene interventi effettuati 
nel laboratorio del Ceniart 
durante questi ultimi anni. 
Naturalmente si tratta soltan¬ 
to di quelli tecnicamente più 
significativi. Due indici posti 
all'inizio del libro concorro¬ 
no a facilitare le ricerche del¬ 
le schede interessate. 


Corso 

di progettazione dei 
circuiti 

a semiconduttori 

Questo corso costituisce per 
il dilettante interessato una 
guida attraverso i meandri 
della moderna tecnica cir¬ 
cuitale dei semiconduttori. 
Per mezzo di chiare notizie 
pratiche il lettore sarà in gra¬ 
do di progettare e calcolare 
da sé dei semplici stadi am¬ 
plificatori. 

Cod. 2002 

L. 8.400 (Abb. L 7.560) 



Cod. 7003 

L. 16.000 (Abb. L. 14.400) 
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COMPONENTI 


Laser in esecuzione compatta 

È poco più lungo di una penna a sfera il 
nuovo laser miniaturizzato che la Sie¬ 
mens presenta con la sigla LGR 7647. 
Questo componente di forma insolita¬ 
mente compatta è lungo 1 46 mim ed ha 
un diametro di 25 mmi e queste dimen¬ 
sioni ne fanno il più piccolo laser all’eìio- 
neon finora esistente, operante nel mo¬ 
do base TEMOO prodotto in serie. 

Per ottenere una potenza di uscita di 
almeno 0,5 mW, al nuovo tubo all’elio- 
neon sono sufficienti una corrente di 
soli 3,5 mA ed una tensione di 1000 V. 

• Un’altra particolarità di questo tubo è la 
tolleranza di 0,12 millimetri che il raggio 
laser presenta rispetto al diametro 
esterno del portaspecchio (circonfe¬ 
renza di montaggio). 

A questo valore, che facilita considere¬ 
volmente il montaggio dei tubi laser, si 
aggiunge il vantaggio del peso, di appe¬ 
na 70 grammi, particolarmente apprez¬ 
zato nelle apparecchiature mobili. Il 
nuovo laser miniaturizzato è soprattutto 
idoneo per'scanner portatili (lettura di 
un codice a barre), quale ausilio di pun¬ 
tamento per armi da fuoco, quale laser 
portatile per l’industria edile o per scopi 
di studio e di riferimento. 



SIEMENS ELETTRA S.P.A. 
Via F. Filzi 25/A 
20100 Milano 
Tel. 02/6248 


Tubo laser adatto per Scanner portatili. 


Modulo LCD a selezione 
automatica delle portate 

Realizzato per la strumentazione porta¬ 
tile e da pannello, il mod. DMU 1404 
della Pantec è un volt-amperometro a 
cristalli liquidi con display a 3 1 /2 cifre, 
altezza 10 mm, con l’indicazione auto¬ 
matica dei simboli m’V-V-mA-A, selezio¬ 
ne del punto decimale, polarità automa¬ 
tica ed indicazione di fuori campo. 
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Modulo LCD a selezione automatica delle portate. 

Le 5 portate voltmetriche in c.c. (200 mV 
- 2 V - 20 V - 200 V - 500 V) sono 
selezionabili automaticamente dal si¬ 
stema autoranging, mentre la portata 
amperometrica da 200 mA con l’ausilio 
di shunt esterni e la selezione del punto 
decimale consentono la realizzazione 
delle portate supplementari da 2 mA, 20 
mA, 200 mA, 2 A, 20 A, 200 A, 2000 A. 
L’utilizzo di un unico circuito integrato a 
tecnologia CMOS-LST ha reso possibi¬ 
le ralimentazioneasoli3Ved un consu¬ 
mo inferiore a 5 mW. La precisione è 
dello 0,5% della, lettura ± 2 digit. 

Le dimensioni ultracomipatte (80 x 40 x 
23 mm) permettono qualsiasi realizza¬ 
zione, da! portatile allo strumento in 
contenitore DIN 48 x 96 mm. 

CARLO GAVAZZI PANTEC 

Via G. Ciardi, 9 

Milano 


RAM CMOS statica veloce da 16K 

La HM-65161, RAM CMOS asincrona 
con organizzazione 2k x 8, è stata svi¬ 
luppata in collaborazione dalla Harris e 
dalla Matra-Harris. 

La memoria, che utilizza il processo 
CMOS SAJI IV, ha un tempo di accesso 
di soli 70 ns. 

*L’HM-65161 è completamente TTL 
compatibile e funziona con singola ali¬ 
mentazione a 5 V, 

Le eccellenti caratteristiche di ritenzio¬ 
ne dati (tensione minima necessaria di 
2 V con corrente di 30 nA massima) e di 
imimunità al rumore la rendono ideale 
sia per sistemi a microprocessore che 
con back-up a batteria e per applicazio¬ 
ni di cache memory ad alta velocità. 


La memoria è disponibile nel classico 
DIR 24 pin JEDEC standard, plastico o 
ceramico, e sarà disponibile in chipcar- 
rier. 

Le versioni disponibili sono quella com¬ 
merciale, industriale e militare con pos¬ 
sibilità di selezionare secondo specifica 
MIL-STD 883 classe B. 

HARRIS ITALIANA 
Vìa F.llì Gracchi, 48 
Cinisello B. (MI) 


Driver per lampade e relè 

Il TDE 1 737 della Thomson-EFCIS è un 
amplificatore monolitico destinato ad 
applicazioni con tensioni e correnti ele¬ 
vate, e in particolare adatto perValimen- 
tazione di lampade, relè, motori passo 
passo. 


''r" 

• V,.' 


Driver per lampade adatto per l’alimentazione di 
lampade, relè, motori passo passo. 

Il circuito è particolarmente protetto 
contro le scariche distruttive. 

Tra l’altro è possibile limitare la corrente 
di picco ad un valore di sicurezza, sem¬ 
plicemente usando un resistere ester¬ 
no. Inoltre è dotato di una protezione 
termica che annulla la tensione di uscita 
se la dissipazione diventa eccessiva. 
Naturalmente l’uscita è anche protetta 
contro i corto circuiti con alimentazione 
positiva. 

Il range della tensione di alimentazione 
può variare da 8 a 45 V. 

THOMSON-CSF COMPONENTI 

Via M. Gioia, 72 

Milano 


Alimentatore switching 
Eurocard da 50 W 

La Boschert ha introdotto nella sua 
gamma di alimentatori switching una 
unità da 50 W, 3 uscite. 
Meccanicamente progettato per essere 
usato su rack 3U (100 x 160 mim), 
rET50-3601 è montato su una scheda a 
circuito stampato con un connettore 
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DIN 41612H a 15 pin, Le tensioni in 
uscita sono di 5 A sul + 5 V, 2 A sul +12 
V e 0,7 A sul - 12 V. 

L'alimentatore è dotato di protezione 
contro i corto circuiti e le sovratensioni e 
di limitazione della corrente iniziale di 
ingresso. 

Per la protezione dei dati rET50-3601 
include anche un circuito di power fail 
detect che assicuraun segnale di allar¬ 
me almeno 5 ms prima della caduta 
della tensione di uscita. 

Compatibile con le norme VDE 0806, 
lEC 380, UL 478 e CSA C22.2, possiede 
un filtro REI che lo rende conforme an¬ 
che alle FCC e alle VDE 0871 livello E. 
L'ET50-3601 è particolarmente indicato 
nell'alimentazione di microprocessori e 
CRT, ma può essere utilizzato anche 
per alimentare ■ dischi da 5”, piccole 
stampanti e registratori a cassette. 

MURATE ERIE ELETTRONICA 

Via M. Gioia, 66 

Milano 

DRAM da 64 K 

È disponibile dalla INMOS la ll\/IS2620P, 
una RAM dinamica da 64 K organizzata 
in 16 K X 4. 

Con un tempo di accesso di 100 ns (160 
ns di tempo di ciclo), questa memoria è 
adatta per applicazioni che richiedono, 
una grande larghezza di banda di me¬ 
moria (per esempio i grafici ad alta riso¬ 
luzione) 0 dove si hanno problemi di 
spazio sulla scheda. 

Il processo doublé poly NMOS ha con¬ 
sentito di ottenere un consumo di 496 
mW nel funzionamento attivo e di 28 
mW in standby. 

La IMS 2620 è fornita in package plasti¬ 
co DIP con pin out standard JEDEC a 18 
pin. 



Nuova serie di regolatori lineari per tensione ne 
gativa. 

Questa serie è impiegata per applica¬ 
zioni quali regolazione di uno specifico 
circuito 0 di una scheda, operazioni flo- 
ating ad aite tensioni e regolazione di 
corrente con taratura a mezzo di una 
resistenza esterna. 

I regolatori a 3 terminali per tensione 
negativa LM137 sono l’ideale comple¬ 
mento della serie di regolatori per ten¬ 
sione positiva LM 117, anche questi re¬ 
golabili esternamente. 

MOTOROLA 
V.le Milanofiorl, A1C 
Assago (MI) 


Driver per display a LED 

Gli M5450 ed M5451 sono circuiti inte¬ 
grati monolitici MOS prodotti dalla SGS 
con la tecnologia N-channel Silicon ga¬ 
te. 

Un singolo pin controlla la luminosità dei 
LED regolando una corrente di riferi¬ 
mento mediante un resistere variabile. 
Le 34 uscite deirM5450 possono fornire 
una corrente di 15 mA, così come le 35 
uscite deirM5451. 

I dispositivi sono TTL compatibili e fun¬ 
zionano con una alimentazione singola 
che può variare da -0,3 a 20 V. 

I due driver vengono forniti in package 
dual-in-line plastici a 40 pin. 


Sono indicati per apparecchiature por¬ 
tatili e a batteria, quali apparecchi tele¬ 
fonici e periferiche, che richiedono as¬ 
sorbimento di corrente molto basso ed 
avvio immediato. 

A differenza dei buzzer meccanici non 
producono archi elettrici nè rumore RE. 
Il segnale ottenuto ha una frequenza di 
700 Hz; la potenza acustica è di 80-85 
dB a 300 mm; a seconda della tensione. 
La gamma della temperatura di impiego 
va da -40 a -f80 °C; le dimensioni sono 
16 X 1 3 X 23 mm e il peso è di 7 gr. 

ELECTRONICS INTERNATIONAL 
61 Albert Read West Drayton 
MIddlesex. UB7 8ES (Inghilterra) 




Switch a basso profilo. 


INMOS 

Whiterfriars, Lewins Mead 
Bristol BS1 2NP (Gran Bretagna) 


Regolatori lineari 
per tensione negativa 

La serie di regolatori LM137 della Moto¬ 
rola richiede soltanto due resistor! 
esterni per stabilire la tensione voluta in 
uscita. 

L’impiego di un limitatore di corrente 
interna, di shutdown termico e la com¬ 
pensazione dell’area di sicurezza fanno 
di questi dispositivi dei regolatori a tota¬ 
le prova anticollasso. Tutti i circuiti di 
protezione da sovraccarico rimangono 
pienamente funzionali anche se il termi¬ 
nale della regolazione è disinserito. 


SGS ATES 
Via C. Olivetti, 2 
Agrate Br. (MI) 


Buzzer elettronici 
a basso assorbimento 

Presentati dalla Eurotronics Internatio¬ 
nal, sono disponibili in 3 versioni (serie 
EMIB-06, -12 e -24 rispettivamente per 
tensioni di alimentazione di 6,12 e 24 V). 
Le gamme di tensione di funzionamento 
sono 4-8 V, 9-16 V e 1 6-30 Vcc. 

I ronzatori sono caratterizzati da un as¬ 
sorbimento dii mA a 12 Vcc e di 2 mA a 
24 Vcc (all’istante dell’avvio), dall’eleva¬ 
ta potenza acustica e dalla lunga dura¬ 
ta. 


Switch a basso profilo 

La Switchcraft produce una serie di 
commutatori con la leva montata sul 
fianco, anziché nella parte superiore, 
come nei comuni switch. Ciò consente 
di avere un profilo complessivo più bas¬ 
so e quindi di impiegare lo switch nelle 
schede a circuito stampato, dove spes¬ 
so ci sono problemi critici di spazio. 

Gli Slide Switch serie 62000 sono carat¬ 
terizzati da 2 posizioni, 2-C DPDT. 

I commutatori sono dati per correnti no¬ 
minali di 0,5 A con tensioni di 125 Vca o 
cc. 

SWITCHCRAFT 

5555 North Elston Avenue 

Chicago, IL 60630 (USA) 
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Amplificatore operazionale 
a larga banda 

La Harris Semiconductor ha introdotto 
rHA-2540, un operazionale a larga ban¬ 
da caratterizzato da un settling time di 
250 ns, un slew rate di 400 V/^^s, un 
prodotto guadagno/larghezza di banda 
di 400 MHz, un guadagno per grandi 
segnali di 90 dB e una dinamica di usci¬ 
ta di ± 10 V. 

Il campo di uscita comprende amplifi¬ 
catori video e per impulsi, amplificatori a 
larga banda, amplificatori sample and 
hold e per acquisizione dati e oscillatori 
RF. 

L’HA-2540 è disponibile in contenitore 
plastico 0 ceramico DIR a 14 pin, con un 
.prezzo per la versione comimerciale e 
quantitativi di 100 di US $ 4,25 FOB 
Melbourne, Florida. 

HARRIS ITALIANA 
Via F.lli Gracchi, 48 
Ciniselio B. (MI) 

ROM da 128 K 

La VTI (VLSI Tecnology) annuncia la 
disponibilità di ROM da 128 k ad orga¬ 
nizzazione 16 k X 8. 

Il tipo VT 23128 ha una piedinatura 
compatibile con la EPROM 2764, men¬ 
tre la compatibilità con la EPROM 2564 
è assicurata dal tipo VT 23129. Il tempo 
di accesso è di 250 ns. 

Funzionante con una singola alimenta¬ 
zione di -F 5 V, la VT 23128/29 oltre ad 
essere completamente statica, compa¬ 
tibile TTL, presenta un assorbimento 
massimo di 100 mA durante il funziona¬ 
mento e di 20 mA in stato di riposo. 

I due chip seiect programmabili con¬ 
sentono di collegare fino ad 8 ROM da 
128 k in connessione wired OR senza 
decodifica esterna. 

II dispositivo permette l’espansione di 
memoria attraverso uscite 3-state prov¬ 
viste di buffer. 

La memoria VT 23128/29 è disponibile 
in contenitore a 28 pin di tipo sia plastico 
che ceramico. 

NEWTEK ITALIA 
Vìa Alcuino, 7 
Milano 


Condensatori elettrolitici 
al tantalio 

l nuovi condensatori elettrolitici al tanta¬ 
lio realizzati dalla Siemens sono molto 
più ridotti dei precedenti, grazie all’im¬ 
piego di materiale microsinterizzato e di 
custodie più compatte. 



Condensatori elettrolitici al tantalio 


Il volume della nuova serie B 45179, al 
confronto di quello della vecchia serie B 
45178, risulta ridotto di oltre un quarto. 
Sono già disponibili 4 versioni con ca¬ 
pacità da 0,1 a 10 //F/40 V. 


SIEMENS ELETTRA 
Via F. Filzi, 25/A 
Milano 



Nuova gamma di materiali per limitare l’effetto 
delle interferenze a radiofrequenza. 


Schermature per circuiti 
eiettronici 

La RFI Shielding produce un’ampia 
gamma di materiali studiati per limitare 
l’effetto delle interferenze a radiofre¬ 
quenza negli apparati elettronici. 
Conosciuto come Alumashield, il mate¬ 
riale viene avvolto intorno alle parti di 
circuito da schermare come un foglio di 
carta. 

La schermatura comprende, intervallati 
da fogli di PVC, strati di alluminio dello 
spessore di 0,04 mm. 

Il materiale può essere fornito in fogli di 
varie dimensioni o già tagliato secondo 
le esigenze del cliente. 

RFI SHIELDING 

Warner Drive, Sprìngwood Industriai Estate 
Rayne Road, Braintree, Essex CM7 7YW 
(Gran Bretagna) 


Transistori per amplificatori 
VHP, UHF e CATV 

I transistori NPN epitassialial silicio del¬ 
la serie NE856 sono stati studiati dalla 
NEC per l’impiego in amplificatori a bas¬ 
so rumore per le bande VHF, UHF e 
CATV. 

La cifra di rumore è 1,1 dB e il guadagno 
è di 9 dB ad 1 GHz. 

L’altra capacità di corrente consente di 
avere un ampio range dinamico e una 
eccellente linearità, 

I transistori della serie NE856 vengono 
forniti in 4 tipi di package plastici a bas¬ 
so costo (T092, SOT23, SOT37). 

NEC ELECTRONICS ITALIANA 

Via Cardano, 3 

Milano 

Driver di potenza con gate NANO 

Comibinando gate logici NANO con 
uscite bipolari ad alta corrente, i 4 driver 
di potenza UDN-2541B/W e UDN- 
2542b/W consentono di interfacciare 
circuiti per l’elaborazione dei segnali a 
basso livello con carichi di media poten¬ 
za in ambienti particolarmenti difficili. 
Ciascuna delle 4 uscite indipendenti di 
questi dispositivi può fornire 1,5 A nella 
condizione ON, 

I circuiti integrati UDN-2541B/W e 
LIDN-2542B/W differiscono soltanto 
per i valori nominali delle tensioni di 
uscita e per i limili di corrente di satura¬ 
zione. I tipi UDN-2541 B e W presentano 
60 Ve1,25A, mentreitipi UDN-2542Be 
W sono dati per 1 A con una tensione di 
breakdown di 80 V. 

Gli ingressi sono compatibili con logi¬ 
che TTL, DTL, LSTTL, e CMOS e PMOS 
da 5 a 15 V. 

SPRAGUE ITALIANA 
Via G. De Castro, 4 
Milano 


Resistori a strato 
metallico da 1 /4 W 

La Dale ha allargato a 15 M O la gamma 
di resistenza dei resistori a strato metal¬ 
lico da 1 /4 W, ora estesa dal Q a 15 M 

O. 

I nuovi modelli disponibili sono i Dale 
CMF-55 e CMF-07. I due tipi da 1 /4 W 
sono le controparti commerciali rispetti¬ 
vamente dei tipi a MIL-R-1059 (RN) e 
MlL-R-22864 (RL). 

Le tolleranze disponibili comprendono 
1% (CMF-55), 2% e 5% (CMF-07). 
Entrambi i modelli hanno un coefficiente 
di temperatura di ± 100 PPM/°C nella 
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gamma di resistenze da 5 O a 15 M Q. 
Valori inferiori fino ad 1 Q sono disponi¬ 
bili con un coefficiente di temperatura di 
± 150 PPM/"C. 

Per occorrenze più ristrette, si può ave¬ 
re il CMF-55 con un coefficiente di tem¬ 
peratura di ± 50 PPM/°C dal O a 1 0 M 
Q. Inoltre si possono ottenere tolleranze 
inferiori fino a 0,1% e coefficiente di 
temperatura di±50PPM/°C nellagam- 
ma di resistenza da 24,9 O e 2,5 M Q. 

SISRAM 

P.te Lavater, 5 

Milano 



Emettitore C86036E/F studiati per aumentare 
l'efficienza di accoppiamento dei fotodiodi al sili¬ 
cio. 


Emettitori agli infrarossi 
da 10 mW continui 

La RCA Electro-Optics and Devices ha 
annunciato due LED GaAlAs, che 
emettono un fascio di flusso radiante 
alla lunghezza d'onda di 880 nm quando 
sono polarizzati direttamente. 

I C86038E e C86038E/F sono stati stu¬ 
diati per aumentare l’efficienza di ac¬ 
coppiamento dei fotodiodi al silicio e 
sono particolarmente adatti per il fun¬ 
zionamento nel modo impulsivo. 

La potenza di uscita tipica dei due dis¬ 
positivi è di 100 mW nel funzionamento 
ad impulsi e di 10 mW nel funzionamen¬ 
to continuo. 

RCA 

P.za S. Marco, ^ 

Milano 


Oscillatore al quarzo compensato 
in temperatura 

La Dale Electronics ha presentato il 
TCXO-32, il primo di una nuova gamma 
di oscillatori al quarzo compensati in 
temperatura con contenitore metallico 
a tenuta ermetica. 

Il TCXO-32 è regolabile con un trimmer 
multigiro fino ad una precisione di ± 0,1 
PPM (a 25 °C). La sua stabilità in funzio¬ 
ne della temperatura è ± 1 PPM in tutto il 


rango di temiperatura da -40 a ±85 °C. 
li TCXO-32 è disponibile nella gamma di 
frequenza da 3 a 15 MHz con frequenze 
di 4, 5 e 10 MHz. 

L’oscillatore è progettato per pilotare 10 
carichi TTL. 

Il contenitore a chiusura ermetica misu¬ 
ra 2” X 2” X 0,53”. 

SISRAM 

C .80 Matteotti, 55 
Torino 


STRUMENTAZIONE 


Logic analyzer con trace control 

Con 28 pagine di menu ed indicazioni 
d’ausilio su schermo (richiamabili a 
scelta con la pressione di pochi pulsan¬ 
ti), l’utilizzatore del logie analyzer K- 
105-D della Gouid Biomation è in grado 
di definire l’esatto formato di setup/ac¬ 
quisizione/presentazione su CRT delle 
informazioni in memoria. 

L’apparecchio hafra le dotazioni salien¬ 
ti il “trace contro!” (combinazione di trig- 
gering e memorizzazioni selettive su 8 
livelli di stato) che consente una facile 
registrazione di eventi, serie di eventi, o 
flusso-dati circondanti un evento. 

Altre prestazioni offerte sono il “glitch 
mode” (per la cattura di transistori di 
disturbo della durata minima di 5 ns) e la 
modalità operativa che permette di 
comparare e visualizzare due differenti 
registrazioni asincrone, nonché quella 
di analisi margine-rumore (per l’esame 
degli impulsi dei dati che vengono so¬ 
vente a trovarsi al di sotto delle soglie di 
tensione previste), che unitamente alle 
interfacce RS-232C e GPIB, permetto¬ 
no efficienti esecuzioni di testing/carat- 



“K-105-D" Gouid Biomation, costo contenuto e 
alta facilità d'impiego. 


terizzazioni parametri in allestimento di 
progetto. 

È possibile avere una memoria opziona¬ 
le doppio floppy-disk. 

Fra le opzioni anche moduli per analisi 
nel dominio dei dati e dei tempi: fino a 2 
moduli, a 32 canali ciascuno, a 20 MHz, 
e 2 moduli aggiuntivi, da 8 canali ognu¬ 
no, a 1 00 MHz. 

ELETTRONUCLEONICA 
P.za De Angeli, 7 
Milano 


Radiomobile sintetizzata 

Denominata MX 290, la nuova genera¬ 
zione di radiomobili della Pye Teleco- 
munications offre una flessibilità com¬ 
pleta e fino a 250 canali, grazie all’im¬ 
piego di un microprocessore incorpora¬ 
to e ai circuiti CMOS adattati per avere i! 
massimo delle prestazioni e dell’affida¬ 
bilità. 

Il cuore di questi ricetrasmettitori è il 
sintetizzatore di frequenza, che elimina 
la necessità di disporre dei quarzi di 
canale. Infatti i soli quarzi necessari so¬ 
no quello di riferimento ad alta stabilità e 
quello del secondo oscillatore del rice¬ 
vitore. 



Radio mobile in grado di offrire una flessibilità 
completa e fino a 250 canali. 


La programmazione delle frequenze de¬ 
siderate dall'operatore viene effettuata 
mediante un componente plug-in basa¬ 
to su una PROM. 

PYE TELECOMMUNICATIONS 

St. Andrews Read 

Cambridge CB4 1DW (Inghilterra) 


Generatore logico a 32 canali 

L’IGA della Rohde & Schwarz è un ge¬ 
neratore di parole per la verifica dei mo¬ 
duli a microprocessore e dei circuiti di¬ 
gitali convenzionali. 

L’IGA può avere 16 o 32 canali di dati 
con una profondità di memoria per en¬ 
trambi di 1024 parole. 

Lo strumento viene imipiegato nei siste¬ 
mi con bus potendo trattare contemipo- 
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raneamente il bus degli indirizzi, il bus 
bidirezionale dei dati e il bus di controllo. 
La generazione dei pattern o la loro 
eventuale modifica è notevolmente 
semplificata grazie al suo editor e il trat¬ 
tamento dei dati con moduli orientati 
che possono essere combinati tra loro, 
richiamati singolarmente e collegati in 
sequenza. 

Tutti i programmi possono essere me¬ 
morizzati su minicassette magnetiche. 
Tra le caratteristiche del generatore 
I IGA si hanno: clock interno ed esterno 
fino a 1,8 MHz, multiclock per impiego 
con microprocessori, diversi formati per 
i dati (binario, ottale, decimale, esadeci- 
male, in forma mista), memorizzazione 
per 6 mesi dei dati in caso di mancanza 
di alimentazione, driver standard con li¬ 
velli TTL ad alta caricabilità o, per impie¬ 
ghi speciali, con livelli regolabili, modo 
tristate programmabile con gruppi di ca¬ 
nali per sistemi a bus direzionale, lEC- 
BUS compatibile, handshake a 3 fili 
conforme alle lEC 625-1 e a 2 fili fino ad 
1 MHz. 

ROJE TELECOMUNICAZIONI 
Via Sant’Anatalone, 15 
Milano 


Scheda acquisizione dati 
per personal computer IBM 

Fino ad oggi la possibilità di utilizzo di 
Personal Computer in laboratorio, per 
acquisizione dati e per applicazioni di 
controllo industriale, è stata limitata dal¬ 
l'assenza sul mercato di sofisticate pia¬ 
stre di input/output analogiche ed in 
alcuni casi dal limite di disponibilità di 
CPU locali. La situazione è ora mutata. 
Il binomio IBM Personal Computer e 
Data Translation DT 2801 (sistema di 
I/O Analogico Digitale su singola sche¬ 
da) offre all’utilizzatore la possibilità di 
operare nel campo dei controlli e del- 
i’acquisizione dati, con un sistema ad 
alte prestazioni e basso costo. 

DT 2781 è un sistema di controllo e 
acquisizione dati su scheda singola: 
A/D, D/A, I/O digitale e clock program¬ 
mabile. 

La DT 2781 supporta il DMA ed il trasfe¬ 
rimento di dati I/O programimati. 

Un microcalcolatore montato sulla 
scheda e un microcode evitano a! com¬ 
puter principale la gestione dell'Hard- 
ware di acquisizione e permettono all’u- 
tilizzatore di accedere a tutte le funzioni 
tramite i comandi dello IBM P.C. sotto 
linguaggio BASIC. 

Gli ingressi e le uscite analogiche han¬ 
no 12 bit di risoluzione con una velocità 
di 13.000 campionamenti al secondo. 



Scheda acquisizione dati per personal computer. 

Le principali caratteristiche della sche¬ 
da sono: 12 canali a 12 bit di risoluzione 
in ingressi^ con guadagno 1, 2, 4, 8, 
programmabile a software; 2 canali 
analogici a 12 bit in uscita, 16 linee di 
I/O digitali e clock programmabile; pos¬ 
sibilità di utilizzo di clock esterno e di 
trigger esterno per inibizione di coman¬ 
di. 

Questo permette alla DT 2801 di opera¬ 
re in sincronismo con eventi esterni. 

ELEDRA 3S S.p.A. 

Viale Elvezia, 18 

Milano 

Tel. 349751 


Nuovo tubo laser all’argo 

Il nuovo tubo laser della Siemens, tipo 
LGR 7801, è particolarmente idoneo per 
fotocopiatrici ed apparecchi elettrome¬ 
dicali, stampanti a laser, memorie di da¬ 
ti, nonché per la spettroscopia e l’oro¬ 
grafia. Questo laser all’argo, raffreddato 
ad aria e di struttura coassiale, funziona 
a specchi integrati. Esso emette onde 



Tubo laser idoneo per fotocopiatrici e apparecchi 
elettromedicali e stampanti a laser. 


della lunghezza di 488 nm corrispon¬ 
denti al campo blu dello spettro. 

Per il resto, il nuovo tubo è realizzato con 
tecnica di saldatura del vetro ad altissi¬ 
ma temperatura, già affermatasi con i 
laser all'elio-n^on della Siemens, salvo 
presentare una struttura sostanzial¬ 
mente semplificata, li risonatore, gene¬ 
ralmente molto complesso, non neces¬ 
sita più di particolari aggiustamenti, per 
cui l’installazione e la manutenzione ne 
risultano ampiamente semplificate, in 
più il laser all’argo può essere prodotto a 
costi più vantaggiosi rispetto ai tubi la¬ 
ser tradizionali. Per questo, l’LGR 7801 
a luce blu ha tutte le caratteristiche per 
imporsi quale “prodotto di massa’’ tra i 
tubi laser presenti sul mercato. 

11 laser all’argo è unitoad un alimentato- 
re “switched mode’’ di elevato rendi¬ 
mento a formare un unico modulo. Il 
laser all’argo, a 3,5 A fornisce una po¬ 
tenza in uscita di circa 2 mW. Ad un 
aumento della corrente corrisponde 
una maggior potenza di uscita. 

SIEMENS ELETTRA S.P.A 
Via F. Filzi 25/A 
20100 Milano 
Tel. 02/6248 



Apparecchio in grado di curare una serie di dis¬ 
turbi senza ricorrere alTagopuntura. 

Agopuntura con Telettronica 

La Sanwell Electronic ha messo a punto 
un apparecchio per curare una serie di 
disturbi senza dover ricorrere agli aghi 
della agopuntura. 

Grazie ad una batteria a 9 V, il Lomy 
produce una corrente elettrica che, di¬ 
retta verso certi punti del corpo, stimola 
il sistema nervoso. 

L’utente può così curarsi da solo e sen¬ 
za aghi. Lo strumento è particolarmente 
efficace nella cura della pelle. 

11 Lomy è adatto anche per gli automobi¬ 
listi, che vogliono evitare di assopirsi 
durante la guida. 

HONG KONG TRADE 
DEVELOPMENT COUNCIL 
P.tta Pattar!, 2 
Milano 
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Videogiochi con paroie e musica 

Nel campo della gestione del tempo li¬ 
bero, il sistema Intellivision di Mattel 
Electronics offre, oltre alla grafica per¬ 
fetta ed alla logica dei suoi giochi, una 
gamma sempre in espansione, ed una 
possibilità in più, la voce, grazie all’ac¬ 
cessorio Intellivoice. 

Questo accessorio è uno strumento 
che, introducendo la voce umana, ren¬ 
de più spettacolare ed emozionante 
ogni videogioco. 

Intellivoice dispone di una nuova serie 
di giochi che vanno da quelli spaziali 
tipo Space Spartana a Tron Solar Sailor, 
basato sul film di Walt Disney. 

Inoltre il sistema Intellivision, aggiun- 


m 



Intellivoice, strumento che, introducendo la voce 
umana, rende più spettacolare ed emozionante 
ogni videogioco. 


gendo una tastiera simile a quella di un 
organo, si trasforma in uno strumento 
musicale e in facile sistema per l’ap¬ 
prendimento della musica. 

MATTEL ELECTRONICS ITALY 
Via Borgomanero, 1 
Paruzzaro (No) 


Oscilloscopio economico 
da 100 MHz 

La Philips Test & Measuring Instru¬ 
ments ha presentato un oscilloscopio 
versatile da 100 MHz con elevate pre¬ 
stazioni, nonostante il costo ridotto: il 
modello PM 3267 a doppia traccia, che 
comporta un’ampia gamma di presta¬ 
zioni per l’impiego in campo ed in labo¬ 
ratorio. 

Per ottenere una maggiore sicurezza di 
impiego, si è fatto uso di un sistema di 
alimentazione a doppio isolamento. 

Fra le altre caratteristiche ci sono un 
terzo canale con sincronizzazione trig¬ 
ger, la riproduzione alternata della base 
tempi principali e ritardata, ed un trigger 
sofisticato ad alta frequenza. Lo stru¬ 
mento consente inoltre un’ampia gam¬ 
ma dinamica con sensibilità di ingresso 
variabile tra 2 mV e 10 V per divisione; le 



Oscilloscopio PM3267 dotato di un sistema di 
alimentazione a doppio isolamento. 


sonde standard di attenuazione con¬ 
sentono di raggiungere il limite superio¬ 
re di 100 V per divisione. 

Lo strumento fornisce un’immagine niti¬ 
da, grazie alle ridotte dimensioni del 
punto luminoso, su di uno schermo inte¬ 
rattivo delle dimensioni di 8 x 10 cm. 

PHILIPS, S & I 
V.le Elvezia, 2 
Monza (MI) 
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I contatori compatti a microcomputer Phiiips 
tipi PM 6673 fino a 120 MHz, PM 6674 a 550 
MHz, PM 6675 A 600 MHz senza prescala e PM 
6676 a 1500 MHz offrono nuove potenti 
prestazioni. 

Con il metodo di conteggio reciproco si può 
ottenere la massima precisione, essendo 
eliminato il tradizionale errore di ± 1 ciclo, ed 
una risoluzione di molti decimali in brevi tempi 
di misura, per le basse frequenze. Oltre i 10 
MHz il passaggio al metodo di misura 
convenzionale avviene automaticamente, per 
consentire elevata precisione in alta 
frequenza. 

L’avanzata tecnologia degli stadi d’ingresso 


garantisce un triggering impeccabile ed 
altamente immune da disturbi. Potete 
scegliere tra cinque clock a cristallo e, anche 
per il più stabile {5x10-‘®/24ore), l’alimentazione 
può venire fornita dalla batteria interna. Tra le 
opzioni l’interfaccia per BUS IEEE 488/IEC 625 
estende i vantaggi della programmabilità alle 
applicazioni in sistemi di controllo di qualità e 
produzione. 

L’elevata sensibilità dì 10 mV e oltre, le 
complete prestazioni, tra cui le misure di burst 
singoli e multipli mediati, vengono 
ampiamente illustrate nell’opuscolo illustrativo 
in italiano, che potrete richiedere alla più 
vicina Filiale Philips. 




Philips S.p.A. - Divisione S&l Filiali: Bologna (051 ) 493.046 

Strumentazione & Progetti Industriali Cagliari (070) 666.740 
Viale Elvezia, 2 - 20052 Monza Padova (049) 632.766 

Tel. (039) 3635.240/8/9 Palermo (091 ) 527.477 

T elex 333343 Roma (06) 33.02.344/5/6/7 

Torino (011)21.64.121 
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